放送 用 レン ズバ EF シ ネ マ レン ズ カ タロ グ 


Canon 


UHD DIGISUPER 27 


光 の すべ て を 受け 止め る 。 
CANON Lens Technology 


Broadcast Lenses & EF CINEMA Lenses 


| |= 軒下 | ll 


60 


YEARS 


INNOVATION 
InTV Optics Since 1958 


Toward 100 years anniversary 


1011 


4K 時 代 を リード する 。 
キヤ ノン の レン ズ テ クノ ロジ ー 


半 世 紀 以 上 に わた っ て キヤ ノン は 、 高 性 能 レ ンズ を 通じ て 


映像 業界 の イノ ベー ショ ン に 貢献 し て きま し た 。 | 3 

4K 化 と いう 大 き な 変 革 期 を 迎え た 今 も 、 そ の 事実 に 変わ り は あり ませ ん 。 5 この - @ 
NE UHD DIGISUPER 27 

た ゆみ な い 研 究 か ら 生 まれ た 最 先 端 の 光学 技術 と xssm gsi80mm 5 oi 

メ カニ カル 技術 、 材料 工学 、 生 産 技術 の 融合 。 $i シシ = 


厳し い 評 価 試験 を 経て 実現 する 操作 性 と 信頼 性 。 よ り 美 し い 映 像 を 求め 、 
見 えな か っ た 世界 を 眼 に し た いと いう 人 の 願い は 不変 で す 。 

キヤ ノン は 、 そ の 願い と 、4K 化 と いう 時 代 の 要請 に 
先進 の レン ズ テ クノ ロジ ー で 応え て いき まず 


「 UHD DIGISUPER 86 @ UHD DIGISUPER 90 
り JB6x938 93-800mm 1:17 od MJgOx98 9-810mm 2 4 
ーー 
FF: 
UHD DIGISUPER 86 UHD DIGISUPER 90 


CJ45e x9.7B CJ45ex13.6B CJ20eX7.8B CJ12eX4.3B 


人 AH 


CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S 


Waiiiee 


CN7 X17 KAS S/E1 CN20X50 IAS H/E1 CN-E18-80mm T4.4 LIS KAS S 
CN7※X17 KAS S/P1 CN20X50 IAS H/P1 


CN-E30-300mm T2.95-3.7 L S CN-E14.5-60mm T2.6L S CN-E15.5-47mm T2.8LS CN-E30- 105mmT2.8LS CN-E14mm T3.1 LF CN-E24mm T1.5LF CN-E35mm T1.5LF CN-E50mm T1.3LF CN-E85mm T1.3 LF CN-E135mm T2.2 
CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP CN-E14.5-60mm T2.6 L SP CN-E15.5-47mm T2.8 L SP CN-E30- 105mm T2.8 L SP 
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放送 用 / 業 務 用 ズー ムレ 


一 
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UHD DIGISUPER 86 テ 


まあ + 


ンズ ライ 722 


放送 用 スタ ジオ / 
フィ ー ル ドレ ブン 2 


放送 局 の スタ ジ ォ 番組 や 、 ス ポー ツ を は じ め と し た 
各種 イベ ント 中 継 な ど に 使用 きれ る レン ズ で す 。 


放送 用 ENG/ 
EFP レ ンズ 


記者 会 見 ・ ニ ュー ス 撮 影 な どの 報道 用 途 や 
屋内 外 の ロケ な ど 、 番 組 制 作 の る さまざま な 場面 で 


使用 きれ る レン ズ で す 。 


業務 用 ENG レ ン 


ホー ル で の コン サー ト 収 録 や 
結婚 式 の 記録 な ど に 使用 きれ る 
業務 用 レン ズ で す 。 
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放送 用 スタ ジオ / フ ィ ー ル ドレ ンズ oP11~P12 


HD 2/3 型 


= 了 = ュー 
UHD DIGISUPER90 mm イーー > UHD DIGISUPER86 ーーーーー リリ UHD DIGSUPER27 | ーー 
UHDxs | - | |UHpxs | =- 一 : 員 HI 叶 "= 一 | 
DIGISUPER 100AF DIGISUPER 86AF WW DIGISUPER 27AF お 

本 0 オニ バジ ラー カス | ーー We 


KS サー ター 交 一 


4 軌 7s オ ー ト フォ ー カ ス 


DIGISUPER 100 DIGISUPER 95 TELE | DIGISUPER 95 3 
人 8 ほ 2 , ha も 四半 , 
DIGISUPER 80 DIGISUPER 76 2 DIGHSUPER60X a 
es , NN ) し. 還 本 な 
DIGISUPER 27 \ DIGISUPER 22 xs Ee 1 

NE 上 。 Po ES 


DIGISUPER 62 TELE 一 | 


放送 用 ENG/EFP レ ンズ oP13~P15 


HD 2/3 型 


SD 2/3 型 


の) の な ここ デア 
CJ45ex13.6B “= CJ45e x9.7B CJ20ex7.8B きず CJ12ex4.3B bh。 
UHDxs 6 Ne UHDxs 6 Ne UHDxs UHDxs \ 
= pe ーー アレ ー ヘ ーー 
HJ40ex14B の HJ40ex10B Y HJ15ex8.5B Co "| HJ18ex28B い 7 
Dxs FDXS FDXS プ FDXS 
2 か の 
HJ21ex7.5B N HJ24ex7.5B NW HJ18ex7.6B | HJ17ex6.2B a 
FDXS FDXS N DXS 2 FOXS 
ーー かこ: つか | Pc im < こい a 
HJ14ex4.3B WW | KJ22ex7.6B = | KJ7ex7.7B "> | KOex458 Wj 
Dxs FDGC P FDGC レ (人 53 FDGC 人 
J35ex15B4 テ デ | J35ex1B4 JJ 
iFxs | ラコ 


型 きき っ ルン 
HD 27/3 型 | gop8280RSD) アー 92 (KASD) 計 KJ13x6B NN 
FDGC 人 FDGC DGC さき 
| - い ・ Sm 
HD 1/2 型 KH20x6.4 1 の | KH13x4.5 FN WD 
FDGC FDGC 7 
ーー 
弄り 0 * 
HD 173 型 | kr2ox58 2 
DGC | N りり 
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放送 用 / 業 務 用 ズー ムレ ンズ の 可能 性 を 開拓 する 。 


無 特殊 機能 な し 
⑩ の 他 
ArSrH ドラ イブ ユニ ッ ト の タイ プ 
※ 表 記 を 省略 し て いる モデ ル も あり ます 。 


50 年 以上 を 刻む 、 放 送 用 ズー ムレ ンズ 開発 の 歩み エミ ー 賞 に 輝く 、 キ ヤノ ン の レン ズ テ クノ ロジ ー 画 焦 点 距 離 表 
1958 年 、 キ ヤノ ン は 6.7 倍 と いう 、 当 時 と し て は 画 期 的 な 高 ズ ー ム キヤ ノン は 、 放 送 ・ 制 作 に お ける デジ タル 化 、 テ レビ の 高 精細 化 と 放送 用 スタ ジオ / フ ィ ー ル ドレ ンズ (4K 2/3 型 、HD 2/3 型 ) 、 放 送 用 フィ ー ル ドレ ンズ (SD 2/3 型 ) 
比 の "フィ ー ル ド ズ ー ム IEF-1" を 発売 し 、 放 送 用 ズー ムレ ンズ の 供給 を いう 放送 文化 の 発展 に 、 光 学 技術 を 通じ て 貢献 し て きま し た 。 そ の 画 角 ( 水 平 /16:9) |72.9′ 66.7′ 58.3° 57.2” 56.1” 546" 423′ 391* 3.4 3.1* 102° 0.98° 081° 080° 077′ 0.69° 068′ 0.67° 0.65° 0.59° 0.47° 
i NS a = RR OR 計 NB 焦点 距離 (mm) | 6.5 9 8.6 8.8 9 93 124 1935 16] 180 54U 560 675 890 710 800 810 820 840 930 1178 
開始 し まし た 。 以 来 、 世 界 各 国 の 放送 事業 者 や 制作 者 と の コミ ュ ニ 技術 力 が 評価 され 、 米 国 テ レビ 芸術 科学 アカ デミ ー* よ り “ テ クノ ロジ ー ULDDRUER 較 [ [ ーー | | : | , | | ; 
ケー ショ ン を 深め つつ 、 そ の 要望 、 放 送 ・ 制 作業 界 の 動向 と 将来 を エン ジニ アリ ング エミ ー 人 賞 " を 受賞 。 こ の 賞 は 、 放 送 業 界 に お ける UHDDIGISUPER86 議 | | i に 
展望 に 基づい て レン ズ を 開発 。 半 世紀 以上 に わた り 、 そ の 時 代 に 技術 開発 お よび イノ ベー ショ ン を 評価 する も の で 、 放 送 技術 の 発展 に UIDDIONUIHI/ 人 Mo 
、 に 了 DIGISUPER 100 AF 1 
求め うる ハイ エン ド な レン ズ を 目指 し て 挑戦 を 続け て いま す 。 目覚 し い 頁 献 を し た 企業 や 団体 、 個 人 に 対し て 授与 され ます 。 DIGISUPER8F 較 人 
*The National Academy of Television Arts and Sciences (NATAS) DIGISUPER 27 AF ーー 
DIGISUPER 100 主 ーー お ーー ニー ニー 
INUE 骨 出生 | も "| | | | | 
DIGISUPER 95 較 議 雇 トー 』 [ 
の ELEEE 議 )) も 
型 名 の 見 方 NN EE : 
、 a a 1 に a 5 a DIGISUPER76 較 | | mm | | 
画 放送 用 スタ ジオ / フ ィ ー ル ドレ ンス 画 放 送 用 ENG/EFP レ ンズ 、 業 務 用 ENG レ ンズ 、 リ モー トコ ント ロー ルレ ンズ ーー 
DIGISUPERR27 関 _。 ーー | | | | | | | | 
XJ 100x 9.3 B AF |I $ S$ HJ 24ex 7.5 B I A S E -C S$ DGSUPER22x 回 半 還 ーーSーSUSHSH»§ 拉 症 問 誕 癌 庫 還 硬 凍 硬 凍 大 時 大 関大 問 天 凍 古 
| | | | | [1 | | | | [| [「 1] [| DIGISUPER 62 TELE 講 ES 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ の ⑦ ① ② ③ ④ ⑤⑧ ⑯@ の ②⑦ ⑨ 
放送 用 ENG/EFP レ ンズ ・ 業 務 用 ENG レ ンズ (4K 2/3 型 、HD 2/3 型 ) 、 放 送 用 ENG/EFP レ ンズ (SD 2/3 型 ) 
(① イ メー ジ サ イズ ⑥ エ クス テン ダー 交換 方 式 (① イ メー ジ サ イズ (⑥: ズ ー ム ・ フ ォ ー カ ス 操 作 方 式 画 角 ( 水 平 /16:9) | 963'9377737755'652'646'639'632'607'58952751.347.13893787355196122710591 70 52 43° 47 40° 35 35 34 33 3.1° 143° 1.4° 126'11 1.05° 1.0° 0.90° 
1 テン ダー | 手 ー ボ : 
UJ 2/3 型 (4K) i エク ステ ンジ タダ 内 基 CJ 2/3 型 (4K) 6 スー 手動 / サ ー ボ 切換 可 焦点 距離 (mm) 43 45 6 62 7576 77 786 87 85 97 0 1 136 14 15 28 5 5 人 0 78 105 126 131 137 156 158 164 166 180 985 400 497 500 55 560 602 
XJ 2/3 型 (HD) K エク ステ ンダ ー な し HJ 2/3 型 (HD) ・HDXS シ リー ズ フォ ー カ ス 手動 R ーー バー ーー EE EE 
PJ 2/3 型 (SD) A KJ 2/3 型 (HD)・HDGC シ リー ズ A ズー ム 手動 / サ ー ボ 切換 可 sex1365 議員 1 
= i 1 KH 1/2 型 (HD) フォ ー カ ス 手動 / サ ー ボ (デマ ンド 操作 ) 切 換 可 CJ45e x9.7B 1 1 EE 
a le KT 173 型 (HD) T ズー ム サー ボ ( リ モー トコ ント ロー ル ) CJ20ex7.8B | | | | | | | 昌和 MI 
③ ワ イド 端 の 焦点 距離 bg J 273 型 (SD) フォ ー カ ス サー ボ ( リ モー トコ ント ロー ル ) CJ12ex4.3B 人 EID 1 0 UI ID 1 2 | | 
④ プ リズ ム 補 正 5 @ ズ ー ム 比 の ⑦ ア イリ ス 操 作 方 式 UE じ 議 粒 | | | | | | | | | | | | | EE 
re アイ リス 操作 方 式 。 Huaoex105 壮 計 主計 本 EE 環 
6 ー ボ に し 1 1 Ii | 
B プリ ズム 補正 あり S 手動 / サ ー ボ 切換 可 ⑬③ ワ イド 端 の 焦点 距離 00200 Me ーー トーー に ーー トー ーー ナー トー トー トー トー トー トー トー トー : ョ ーー ナー トーー ト ーー トーー ト ーー トー+ 
A ミラ イブ ユー、 8 | | | | | | | | | EE 
(⑤: オ ー ト フォ ー カ ス 機 能 ④ プ リズ ム 補 正 ドラ イブ ユニ ッ ト a 96x9 加 1 1 + + 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
AF オー ト フォ ー ス 機能 搭載 陸生 E エン コー ダー 搭載 デジ タル ドラ イブ ユニ ッ ト HJ18ex28B | | | | | | | | | : | ! ! : : | EI 
he リタ ライ ュー バ tzie7 5 = ーーーーーーーーー デ ーーー ドド | ( 
Ee ta Hiztex7. 55 DE see 
9 クス ング 5 | 
A -V イメ ー ジ スタ ビラ イザ ー 内 蔵 | | 
パ 9 -C クラ ッ チ レス 機能 付 HJ14ex4.3B | 1 1 6 1 6 1 | ! ! ! ! ! ! ! ! 
本 計 証 還 ーーーーーーーーー ーーーー ーー 
に し 1 1 ER EE : 


AS 業務 用 ENG レ ンズ (HD 1/2 型 ) 

UHD xs Fi xs | あく FDGC 画 角 (水平 /16:9) | 757: 57.1* 68" RE 
キヤ ノン の 光学 技術 を 結集 し 、「 パ ワー 高 性 能 光学 材料 の 特性 を 最大 限 に 引き HDTV に 必要 十分 な 光学 性 能 を 満た し MIN 8 9 59 12 
オプ ティ カル シス テム 」 採 用 の HDxs を 更に 出す 光学 設計 技術 |「 パ ワー オプ ティ カル な が ら 、 従 来 の HD レ ンズ より 低 価 格 化 を ーー 8 ニニ ニニ 
進化 させ 、 各 種 収差 を 極限 まで 補正 し た シス テム 」 を 採用 し た 高 性 能 HD レ ンズ 実現 し た 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス の 高い 

4K 放 送 用 レン ズ シ リー ズ で す 。 シリ ー ズ で す 。 普及 型 HD レ ンズ シリ ー ズ で す 。 

⑯ パ ワー オプ ティ カル シス テム に つい て 、 画 角 (水平 /16:9) | 51.9* 2g* 
詳し く は P.7 を ご 覧 くだ さい 。 | 焦点 距離 (mm) | 5 100 


0x5B EE 
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独創 性 の 結 唱 。 キ ヤノ ン 、 放 送 用 レン ズ テ クノ ロジ ー。 


= 4 こ は 加工 精度 を 飛躍 的 に 向上 させ る 必要 が あり ます 。 キ ヤ 
光学 性 能 UD HUD ノン は 、 フ イー ルド 用 高知 率 ズ ー ム レン ズ の 開発 に お いて 狗 学 。 4 トド フォ オー カス 
設計 ・ 加 工 ・ 組 み 立て の すべ て に 趣 高 精度 を 追求 常石 は 光学 ガラ ス に な い 異 常 分 散 性 を 備え て いま す 。 キ ヤノ ン で は 性 能 の 向上 と レン ズ 全 系 の 小型 ・ 軽 量化 の 両立 を 実現 する た め に HDTV の 要求 精度 に 応え る キヤ ノン の 選択 
4K レ ンズ テク ノロ ジー 早く か ら 蛍 石 の 有効 性 に 着目 し 、 大 口径 化 に も 対応 で きる 人 工 大 口径 非 球面 と それ に 関連 する 新光 学 設計 技術 と 大 口径 加工 TTL 二 次 結 像 位相 差 検出 方 式 
2/3 型 フォ ー マ ッ ト の 4K の 画素 サイ ズ は 約 2.54m。HD の 半分 相当 結 唱 化 を 実用 化し まし た 。 現 在 多 く の キ ヤノ ン 製 レン ズ に 使わ れ て 技術 を 導入 し まし た 。 そ の 結果 と し て 、X]86x9.3B(2000 年 発売 ) キヤ ノン で は 、 放 送 用 ズー ムレ ンズ に お ける オー ト フ ォ ー カ ス 機 能 
と な り 、 相 対 的 に 光学 的 な 各種 収差 の 影響 が 大 きく な り ま す 。 そ の いる 蛍 石 は 、 主 に ズー ムレ ンズ の 前 玉 部 に 使用 され 、 望 遠 側 で 発生 以降 に 発売 し た フィ ー ル ド 用 高 倍率 ズー ムレ ンズ は ズー ム 比 に 利便 性 に 着目 し 、DIGISUPER の 長 倍 点 ・ 高 倍率 フィ ー ル ド ズ ー ム 
た め 、 レ ンズ 設計 上 は 残存 収差 を より 徹底 的 に 補正 する と と も に 、 する 色 収 差 の 補正 に 有効 で す 。UD*" ガ ラス ・Hi-UD ガ ラス ““ も 関係 な く (レン ズ 全 長 が 一 定 で す 。 レン ズ と 、 広 く 普及 し て いる スタ ジオ ズー ムレ ンズ の 一 部 に オー ト フ ォ ー 
製造 誤差 も 抑制 する な ど 、 高 度 な 設計 技術 と 生産 技術 の 確立 が 蛍 石 の よう に 異常 分 散 性 を 備え て お り 、 色 収差 補正 に 有効 で す が 、 カス 機能 を 搭載 し て いま す 。 フ ォ ー カ ス の 自動 化 を 図る 上 ヒ で キヤ ノン 
重要 で す 。 キ ヤノ ン で は 、4K 映 像 に 求め られ る 優れ た 解像度 特に Hi-UD ガ ラス は 、 蛍 石 と 同様 に 色 収 差 の 補正 効果 を 持ち な フォ ー カ ス ブ リ ー ジ ング の 抑制 が 重視 し た の は 、HDTV に 対応 し た 高 精 度 と 高 追 従 性 で し た 。 そ れ 
階 調 性 を 実現 する だ け で な く 、 色 に じみ や 輪郭 の 色づき 等 の 諸 収 が ら 、 届 折 力 が 高い た め 球 面 収差 な どの 補正 効果 を 併せ 持っ て CAFS ら を 目的 と し て 採用 し た の が 、 一 眼 レ フカ メラ EOS で も 実績 の ある 二 
差 に つい て $ 高 い 精 度 で 抑制 。 ズ ー ム 全域 で 画面 の 中 心から いま す 。Hi-UD ガ ラス は ズー ムレ ンズ の 前 玉 部 や 変 倍 部 に 使 CAFS* は フォ ー カ シン グ に 伴う 画 角 変動 (ブリ ー ジ ング ) を ゼロ 次 結 像 位相 差 検出 方 式 で す 。 全 ズー ム 域 で 高い 合 焦 精 度 を 発揮 。 
周辺 まで 4K 映 像 に 相応 し い 高 品位 な 解像力 と コン トラ スト を 実現 され 、 望 遠 側 で 発生 する 色 収 差 の 他 に フォ ー カ シン グ や ズー ミン グ レベ ル に 抑え る 技術 で す 。 例 えば 、 奥 か ら 手前 に ピン ト 送 り を し た 際 、 また 、 大 きく ピン ト が 外れ た 状態 か ら の 合 焦 速 度 に 優れ 、 高 速 で 移動 
する と 同時 に 、 高 い 操作 性 ・ 運 用 性 を 追求 し て いま す 。 に よる 収差 変動 の 制御 に 有効 で す 。 画 角 が 望遠 側 に 変化 する と いっ た 現象 を 解消 し 、 フ レー ミン グ を する 被写体 の 追従 も 可能 。 こ の 方 式 と 高 性 能 な サー ボ 機 能 に より 、 
*1 UD: Ulva Low ispetsion so 安定 させ る こと が で きま す 。 原 理 は 、 フ ォ ー カ ス 群 の 移動 に 伴う 変 倍 実用 的 で 利便 性 の 高い オー ト フ ォ ー カ ス 性 能 を 実現 し て いま す 。 


*2 Hi-UD:High Index Ultra Low Dispersion 


作用 と 逆 方 向 に ズー ミン グ を 機能 させ る こと に より 、 画 角 へ の 影響 

を 打ち 消す と いう $ の で す 。 キ ヤノ ン の DIGISUPER シ リー ズ は 被写体 に 合わ せ て 使い 分 けが 可能 

32bitCPU を 搭載 し た デジ タル サー ボ 技 術 と 独自 の 補正 ノウ ハウ を AF モー ド 

駆使 する こと で 、 フ ォ ー カ ス ・ ズ ー ム 操作 の 違和感 や 遅延 の 少な い DIGISUPER は 、 オ ー ト フォ ー カ ス 機 能 に 2 つの モー ド を 用 意 し て い 
高速 ・ 高 精 度 な 制御 を 実現 し て いま す 。 * ま CAFS:Constant Angle Focus System ます 。 | FULL TIME AF | は 常時 オー ト フ ォ ー カ ス が 作動 し 続け る 


画 鮮 鋭 度 も の で 、 大 ボケ 状態 か ら 合 焦 、 合 焦 後 の 追従 まで レン ズ に 委ね 、 
R ノ G/B すべ て の 色 チ ャ ネル で 高 解 像 力 と 高 コ ント ラス ト の バラ ンス を a 
追 フレ ー ミ ング に 専念 で きる の が 利点 で す 。「PART TIME AF」 は 
追求 し 、4K レ ンズ に 求め られ る 鮮 鋭 度 を 達成 。 き ら に 、 画 質 低下 を 招 < 色 PAM i A 
収差 を 竹 庶 的 に 抑 抽 する こと で 、 作 れ た 公理 現 性 と 高 品位 な 映像 を 実現 4 RA NA 
CE キヤ ノン は 、 放 送 用 レン ズ の 光学 性 能 ・ 操 作 性 を 向上 させ る た め 、 マニ ュ ア ルフ ォ ー カ ス と の 併用 に 適し ます 。 両 モー ド と も 、 
画 4K 対 応 収差 補正 技術 高 画 質 化 と 小型 ・ 軽 量化 を 両立 イン ナー フォ ー カ ス 方 式 を いち 早く 採用 し まし た 。 こ れ に より 、 ス タ ACTIVE/HOLD ス イッ チ で 機能 の オン と オフ を 随時 切り 換え る 
最適 な ズー ム 、 フ ォ ー カ ス 方 式 の 採用 に より 、 ズ ー ム や フォ ー カ ス に 伴う 収差 大 口径 非 球面 レン ズ ジオ / フ ィ ー ル ドレ ンズ に お ける M.OJD. の 短縮 化 、 広 角 化 の 実現 、 こと が で きる た め 、 撮 影 状 況 や 表現 意図 に 応じ た 運用 が 可能 で す 。 
TAR ND A SR 球面 レン ズ は 大 口径 に な る ほど 球面 収差 が 大 きく な り 、 そ の 補正 の フォ ー カ シン グ に よる 色 了 収差 変動 の 軽減 、 デ イス トー ショ ン の 減少 @ オ ー ト フォ ー カ ス 2 つの 運用 形態 
常石 や UD ガ ラス の 使用 と 最適 配置 に より 、 軸 上 人 色 収 差 ・ 倍 率 色 収 差 を a SE OS 計 _ FULL TIME AF モー ド (スポ ー ツ 用 途 ) | | PART TIME AF モー ド (舞台 な どの 制作 用 途 ) 
良好 に 補正 。 輪 部 に 色づき の 少な い 、 白 然 で 美しい 描写 性 能 と 、 画面 の た め め に 大 型 化 が 必 許 られ ませ ん 。 こ れ に 対し て 、 非 球 面 町 レン ズ は な と の 効果 が 得 ら れ ま す 。 ま た 、 フォ ー カ スレ ンズ 和 群 の 軽量 化 に より 人 8 68 a 0 
隅 々 まで 優れ た 色 再 現 性 を 達成 し て いま す 。 収差 補正 上 の 理想 形状 を 自由 に 形成 で きる た め 、 兆 学 性 能 の 氏 消費 電力 ・ 高 速 駆動 が 可能 に な り ま す 。 ポ ー タ ブル レン ズ で は 、 オー ニス 2 0956 
大 ボケ 

画 HDR 対 応 向上 と レン ズ 全 系 の 小型 ・ 軽 量化 を 両立 する の に 最適 な 手段 の 和 型 フー ド の 装着 に よる ゴー スト ・ フ レア ー の 低減 や フィ ルター が ACTiVE/HOLD SW OFF OFF PUSHON 
キヤ ノン 4K レ ンズ は 、 レ ンズ 鏡 筒 内 面 の 遮光 設計 や ゴー スト 回 避 設 計 、 ー つ で す が 、 厳 し い 精度 が 要求 され る 放送 用 レン ズ に 搭載 する 回 転 し な いこ と に よる 効果 的 な フィ ルター ワー ク を 実現 し て いま す 。 ONC 5 
コー ティ ング の 最適 化 に より ゴー スト ・ フ レア を 微 底 的 に 抑制 。HDR (ハイ オー ト フ ォ ー カ ス J し 状態 維持 オー ト フ ォ ー カ ス フォー カス 
ダイ ナミ ッ ク レ ンジ ) の 喘 像 制作 に 適し た 光学 性 能 を 備え て いま す 。 ま た 、B ン > > mm > 
R チ ャ ネル に お ける 人 色 収 差 を 高度 に 抑制 し て お り 、HDR 制 作 に 求め られ る NSR 7 各種 収差 を 極小 化す る 先進 の 設計 技術 Per = = 
6 う 一 つの 重要 要素 で ある 広い 色 域 で の 映像 表現 に も 適し て いま す 。 ーー | i パワ ー オ プティ カル シス テム 
画 4K 対 応 フ ォ ー カ ス N キヤ ノン で は 、 放 送 用 レン ズ の 開発 に 必要 と され る 光学 シミ ュ レ ー シ ョ フレ ー ミ ング の 自由 度 を 確保 
4K カ メラ で は 、 イ メー ジ セ ン サ ー の 画素 サイ ズ が HD と 比較 し て 小さ く な る ン や 、 収 差 の 理論 解析 、 設 計 ノ ウ ハ ウ を シス テム 化す る こと に より 、 AF 合 焦 枠 表示 
(NN Tp AOI 。 東 面 レン ス の 天 男 収差 。 ーーー A 高度 な 光学 設計 を 可能 に し て きま し た 。 そ の ノウ ハウ を 発展 きせ 、 高 。 専用 フォ ー カ ス デ マン ド FDJ-P31 を 使用 する こと に より 、 ビ ュー ファ イン 
浅く な り 、 フ ォ ー カ ス 合わ せ の 精度 が より シビ ア に な り ま す 。 キ ヤノ ン の 4K 放 送 ー = N EN 

ER OR OR re 性 能 光学 材料 の 特性 を 最大 限 に 引き 出す 光学 設計 技術 「 パ ワー ダー な ど に 表示 され る AF 合 焦 枠 の 大 き さ (3 段 階 ) や 位置 を 変更 で き 、 

し て お り 、4KK 撮 影 で 求め られ る 高 精 度 な フォ ー カ ス 合 わせ に 適し て いま す 。 オプ ティ カル シス テム 」 を 確立 し 、 広 範囲 の 収差 補正 を 実現 し て いま す 。 多様 な フレ ー ミ ング で 撮影 が 行え ます 。 x 合集 相 の 変更 は カメ ラ と の 連動 が 必要 で す 。 
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デジ タル テク ノロ ジー 


レン ズ 制 御 の 精 度 を 飛躍 的 に 高め る 
デジ タル サー ボ シ ス テム / デ ジタル ドラ イブ ユニ ッ ト 
1995 年 、 キ ヤノ ン は DIGISUPER 70 の 発売 に より 、 放 送 用 ズー ム 
レン ズ の デジ タル テク ノロ ジー に よる 制御 を 先駆 的 に 開始 し まし た 。 
その 技術 は ENG/EFP レ ンズ に も 応用 され 、 今 日 に お いて も 撮影 を 
効率 化す る 豊富 な 機能 を 提供 し て いま す 。 キ ヤノ ン の 放送 


ENG/EFP レ ンズ 、 業 務 用 ENG レ ンズ は 、 す べ て に デジ タル ドラ イブ 


ユニ ッ ト が 搭載 され て いま す 。 


画 シ ャ トル ショ ッ ト 

任意 の ズー ム ポ ジ シ ョ ン を 記憶 で き 、 ス イッ チ を 押す と 最高 速 で その ポジ 
ショ ン に 移動 し 、 ボ タン を 離す と 元 の ポジ ショ ン に 戻り ます 。「 引 き 」 と 「 寄 り 」 を 
繰り 返す よう な 場面 で 効果 的 で す 。 


者 才 [スイ ッ チ ON) 
a rr 
= = 〔 ス イッ チ OFF]〕 


通常 撮影 中 の 画 角 A 


ンジ ン ン 2 


シャ トル メモ リー の 画 角 B 


画 フ レー ミン グ プ リ セッ ト 
スイ ッ チ を 押す こと で 、 記 憶 し た ズー ム ポ ジ シ ョ ン に 最高 速 ま た は プリ セッ ト 
し た 速度 で 移動 し ます 。 リ ハー サル で 決定 し た 画 角 と ズー ム ス ピ ー ド を 本 
撮影 で 容易 に 再現 で きま す 。 フ ォ ー カ ス サ ー ボ 対応 レン ズ で は 、 フ ォ ー カ ス 
ポジ ショ ン も 記憶 で きま す 。 


〔 ス イッ チ ON] 
最高 スピ ー ド で 
ズー ム 
ーー 

4 ーー 
〔 ス イッ チ ON] 
プリ セッ ト し た 
スピ ー ド で ズー ム 


フレ ー ム メモ リー の 画 角 B 


画 ス ピー ド プ リセ ッ ト 
あら か じ め 記 憶 さ きせ た ズー ム ス ピ ー ド を 、 ス イッ チ を 押す だ け で 再現 し ます 。 
ズー ム の 立ち 上 が り 、 止 まり 方 に つい て $ 設 定 が 可能 で す 。 


3 本 


は じ ま り の 画像 


a され た 一 _ 定 の スピ ー ド で ズー ム お わり の 画像 


再度 スピ ビー ドス イッ チ を 押す と 停止 


画 ズ ー ム トラ ッ ク 

ズー ム の 制御 範囲 を 広角 側 ・ 望 遠 側 そ れ ぞ れ に 設定 する こと が で き 、 
予測 され る 被写体 距離 や フレ ー ミ ング に 対し て 、 意 図 し な い 画 角 に ズー ム 
する ケー ス を 抑制 し ます 。 
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画 ズ ー ム 出力 曲線 の 選択 
スタ ジオ / フ ィ ー ル ドレ ンズ 用 ズー ム デ マン ド で は 、 ズ ー ム 出力 曲線 (サム 
リン グ 回 転 角度 に 対す る ズー ム ス ピ ー ド の カー ブ 特 性 ) を 用 意 き され た 
パタ ー ン の 中 か ら 選 択 す る こと が で きま す 。 

【 ズ ー ム 出力 曲線 の 一 例 】 


マーーーーーーー サム リン グ 回 転 角度 一 > 


高 精度 で 自然 な 合成 を サポ ボー 
バー チャ ルス タ ジ RF 

キヤ ノン の 放送 用 レン ズ は 16bit エ ンコ ー ダ を 採用 する こと に より 、 ア ナ 
ログ 位置 セン サー (10bit 相 当 ) に 対し て は る か に 高い 分 解 能 で 位置 
情報 を 検知 ・ 出 力 で きる た め 、 高 精度 で 自然 な 合成 が 可能 で す 。 


さら な る 運用 効率 の 向上 

新開 発 ド ライ ブユ ニッ ト ( タ イプ S) 

新開 発 ド ライ ブユ ニッ ト “ の 採用 に より シス テム の 運用 効率 が さら に 
向上 し まし た 。 

* 電 源 投 入 時 の 初期 化 操作 を する こと な く 、 カ メラ 側 の 収差 補正 機能 に 対応 
* バ ッ テ リ ー 使 用 時 に お いて 、 従 来 機種 に 比べ 約 10%“ の 消費 電力 を 削減 

* 高 精度 な 位置 検出 に より 、 実 際 の 映像 と バー チャ ル 映 像 の 

キャ リブ レー ショ ン が 容易 

*20PIN 端 子 を 3 ヵ所 備え る こと で 、 フ ル サ ー ボ 仕様 に お いて も 

バー チャ ル 端 子 を 確保 

* デ ィ ス プレ イ に 簡易 モー ド を 追加 し シンプル な メニ ュー 構成 を 実現 


*1 タイ プ ( 型 名 の 末尾 ) が S の ドラ イブ ユニ ッ ト 
*2 ズー ム ・ フ ォ ー カ ス ・ ア イリ ス が 作動 時 に お いて 


ー ボ と マニ ュ ア ル を シー ムレ ス に 切り 換え 
クラ ッ チ レス ズー ム 機 構 * 
ズー ミン グ の 際 、 ク ラッ チレ バー を 切り 換え る こと な く 、 サ ー ボ 制御 と 
マニ ュ ア ル 操 作 が 可能 で す 。 サ ー ボ 制御 時 で も 瞬時 に 手動 で 
フレ ー ミ ング を 変更 で きる ほか 、 マ ニュ アル 操作 か ら 連 続 し て 
サー ボ に よる スロ ー ズ ー ム を 行う な ど 、 和 柔軟 な ズー ミン グ を 実現 し ます 。 


※ 放 送 用 ENG/EFP レ ンズ の 一 部 モデ ル に 採用 (オプ ショ ン ) 。 
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光学 防 振 機構 エル ゴ ノ ミッ ク ・ デ ザイ ン 
揺れ の な い 安定 し た 映像 を 実現 優れ た 操作 感 を 実現 
イメ ー ジ スタ ビラ イザ ー:IS 小型 ・ 軽 量 ド ライ ブユ ニッ ト 


キヤ ノン は 2000 年 、 レ ンズ シフ ト 方 式 の 防 振 機 構 を 搭載 し た 放送 
フィ ー ル ド ズ ー ム レン ズ を 世界 に 先駆 け て 発売 "。 す で に ポー タブ ル 
ズー ムレ ンズ 用 の 防 振 ア ダ プ ターIS-20B で 効果 を 実証 し て いた 
VAP 方 式 と 合わ せ 、 放 送 用 レン ズ に お ける 光学 防 振 の 端緒 を 
開き まし た 。 こ れ に より 、 長 焦点 で の フィ ー ル ド 撮 影 時 に 障害 と な っ て 
いた 、 風 や 撮影 台 の 振動 に 起因 する 像 ブレ を 大 幅 に 抑制 。 
HDTV に 求め られ る シャ ー プ な 映像 を 提供 可能 と し て いま す 。 


*DIGISUPER 86 XS(MJ86x9.3B) に 採用 。 放 送 用 フィ ー ル ド ズ ー ム レン ズ と し て 世界 初 。 キ ヤノ ン 調 べ 。 


画 レ ンズ シフ ト 方 式 (Shift-IS) 

キヤ ノン が いち 早く 開発 に 成功 し 、EF レ ンズ で 評価 を 確立 し た レン ズ 内 
手 ブ レ 補 正 機 構 を 高 精度 ・ 高 性 能 に 発展 させ た も の が 放送 用 レン ズ の 
光学 防 振 機構 で す 。 レ ンズ 内 の セン サー で 揺れ を 検知 し 、 レ ンズ 群 の 一 音 
(補正 光学 系 ) を 光 軸 に 対し て 垂直 方 向 に 移動 、 光 線 を 屈折 させ る こと に 
より 像 ブレ を 打ち 消し ます 。 補 正光 学 系 を レン ズ 内 に 配置 で きる た め 、 光 学 系 
全体 の 小型 化 が 可能 。 長 焦点 で も 効果 が 得 ら れる の が 利点 で 、 高 倍率 
ズー ムレ ンズ に 適し ます 。 


画 VAP 方 式 (VAP-IS) 

VAP* は 高 屈折 液体 を 封入 し た 蛇腹 構造 の エニ ッ ト で 、 光 線 を 3 次 元 的 に 
制御 する こと が 可能 で す 。 肩 担ぎ 時 に 見 られ る 低 周 波 の 揺れ か ら 、 車 
時 な ど で 問 題 と な る 高周波 の 揺れ まで 広く 対応 し 、 か つ 大 き な 補 正 角 を 
確保 で きる 特徴 が あり ます 。 キ ヤノ ン で は 、 防 振 機 構 を 内 蔵 し た 世界 初 の 
HDTV 用 ポー タブ ルズ ー ム レン ズ で も VAP 方 式 を 採用 し て いま す * や 。 


*1 VAP:Vari-Angle Prism ( 頂 角 可 変 プ アリ ズム ) 
*2 HJ15x8.5B KRS-V に 採用 (2010 年 発売 ) 。 業 務 用 ポー タブ ルズ ー ム レン ズ と し て 。 キ ヤノ ン 調 べ 。 


出 
貴 


(シフ ト 方 式 に よる 防 振 イ メー ジ ) 
1. ゆ れ の な い 状 態 


第 2 群 (補正 光学 系 ) 
被写体 仙 | | 罰 | ーー 0 1 1 


その 他 の 群 


(VAP 方 式 に よる 防 振 イ メー ジ ) 
1. ゆ れ の な い 状 態 


2. ゆ れ が 発生 し た 状態 


3. 補 正光 学 系 移動 に よる ゆれ 補正 後 の 状態 


補正 され た 映像 


補正 され た 光線 
ーー 
革 
9 ! 
補正 光学 系 の 移動 方 向 


ポー タブ ルレ ンズ の ドラ イブ ユニ ッ ト は 小型 
レン ズ 光 軸 が 接近 し 、 取 り 回 し 時 ( 
時 も 脇 が し まり 疲労 感 が 軽減 し ます 。 
面 の 採用 と ゴム 製 の 指 が か り の 配置 


手 の 
に より 、 


回 ・ 軽 


量 設計 で 、 手 の ひら と 


< 違和感 が 少な い ほ か 、 肩 担ぎ 


WN 


実現 し て いま す 。 ま た 、 フ ォ ー カ スリ ング 音 


状 に 合わ せ た 自 由 


良好 な ホー ルド 感 を 
部 分 の スペ ー ス を 広く 確保 


する こと で 、 マ ニュ アル フォ ー カ ス 時 の 操作 を 容易 に し て いま す 。 


光 軸 


手のひら が 光 軸 に 近い た め 、 
肩 担ぎ に 脇 が し まり 、 疲 労 感 が 軽減 


マニ ュ ア ルフ ォ ー カ シン グ 時 、 
左手 の 指先 が 干渉 し に くい 形状 を 実現 。 


Canon Lens Technology | 10 1 


放送 用 スタ ジオ / フ ィ ー ル ドレ ン デ ズ 


放送 局 の スタ ジオ ォ 番 組 や 、 ス ポー ツ を は じ め と し た 各種 イベ ント 中 継 な ど に 使用 きれ る レン ズ で す 。 


4K 2/3 型 HD 2/3 型 HD 2/3 型 SE 
UHD DIGISUPER 90UHD xs | UHD DIGISUPER 86 UHD xs | UHD DIGISUPER 27UHDxs | DIGISUPER 100AFI Xs DIGISUPER 27 IXs | DIGISUPER 22 xs II Xs DIGISUPER 62 TELE 
光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 
オー ト フ ォ ー カ ス 
る | 
| 
外 観 外 観 
型 名 UJ90x9B ISS UJ86x9.3B ISS UJ27x6.5B ISS XJ100x9.3B AF ISS 型 名 XJ27x6.5B ISS/IDS XJ22x7.3B ISS PJ62 x13.5B ISS 
ズ 一 ム 比 90x 86x 27x 100x ズ 一 ム 比 27x 22x 62x 
焦点 距 離 9 一 810mm 18 一 1620mm 9.3~800mm 18.6~1600mm 6.5~180mm 13~360mm 9.3~930mm 18.6~1860mm 焦 点 距 離 6.5~180mm 13~360mm 7.3~161mm 14.6~322mm 13.5~840mm 27~1680mm 
最大 口径 比 (F ナ ン パ バー) F2.4 (9~486mm) F4.8 (18~972mm) F1.7 (9.3~340mm) F3.4 (18.6~680mm) F1.5 (6.5~123mm) F3.0 (13~246mm) F1.7 (9.3~296mm) F3.4 (18.6~592mm) 最大 口径 比 (F ナ ン パ バー) F1.5 (6.5~123mm) F3.0 (13~246mm) F1.8 (7.3~111.5mm) | F3.6 (14.6~223mm) F2.2 (13.5~411mm) F4.4 (27~822mm) 
F4.0 (810mm) F8.0 (1620mm) F4.0 (800mm) F8.0 (1600mm) F2.2 (180mm) F4.4 (360mm) F4.7 (930mm) F9.4 (1860mm) 人 F2.2 (180mm) F4.4 (360mm) F2.6 (161mm) F5.2 322mm) F4.5 (840mm) F9.0 (1680mm) 
韻 角 56.1?x33.4? (9mm) 29.9?x17.1? (18mm) 54.6?x32.4? (9.3mm) | 28.9?x16.5? (18.6mm) | 72.9?x 45.1° (6.5mm) | 40.5°x 23.5° (13mm) | 54.6?x32.4? (9.3mm) | 28.9?x16.5? (18.6mm) 司 角 72.9?x45.19 (6.5mm) 40.5?x23.5? (13mm) 66.7"x40.6? (7.3mm) | 36.4?x21.0? (14.6mm) | 39.19x22.6? (13.5mm) | 20.2°x11.4° (27mm) 
= 0.68°x0.38° (810mm) | 0.34°x0.19° (1620mm) | 0.69°x0.39° (800mm) | 0.34°x0.19° (1600mm) | 3.1°x 1.7° (180mm) 1.5°x 0.9° 360mm) 0.59°x0.33° (930mm) | 0.30°x0.17° (1860mm) 自 3.19x1.7? (180mm) 1.5°x0.9° (860mm) 3.4?x1.9? (161mm) 1.7°x1.0° (322mm) 0.65?x0.37? (840mm) | 0.33?x0.18? (1680mm) 
最 至 近 撮 影 距 底 30m 30m 06m 3.0m 最 至 近 撮 影 距離 06m 08m 24m 
最近 接 時 の 撮影 細 287.9x161.9cm (9mm) | 144.0x81.0cm (18mm) | 271.9x152.9cm (9.3mm) | 136.0x76.5cm (18.6mm) | 106.1x59.7cm (6.5mm) | 53.1x29.9cm (13mm) | 276.4x155.5cm (9.3mm) | 138.2x77.8cm (18.6mm) 最近 接 時 の 撮影 分 106.1x59.7cm (6.5mm) | 53.1x29.9cm (13mm) | 118.1x66.4cm (7.3mm) | 59.1x33.2cm (14.6mm) | 157.0x88.3cm (13.5mm) | 78.5x44.2cm (27mm) 
取 3 CREA 3.3x1.9cm (810mm) 1.7x1.0cm (1620mm) 3.3x1.9cm (800mm) 1.7x1.0cm (1600mm) 3.8x2.1cm (180mm) 1.9x1.1cm (360mm) 2.8x1.6cm (930mm) 1.4x0.8cm (1860mm) 取 上 od 3.8x2.1cm (180mm) 1.9x1.1cm (360mm) 5.2x2.9cm (161mm) 2.6x1.5cm (322mm) 2.5x1.4cm (840mm) 1.3x0.7cm (1680mm) 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 250.6x255.5x610mm 約 250.6x255.5x637.4mm 約 250.6x255.5x550mm 約 250.6x255.5x661.5mm 外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 250.6x255.5x550mm 約 165x175x336mm 約 250.6x255.5x574.7mm 
質 量 約 23.2kg ※ 約 27.0kg ※ 約 21.5kg ※ 約 26.8kg ※ 質 量 約 21.9kg ※ 約 6.1kg 約 21.3kg ※ 


※ レ ンズ 本 体 の み ( サ ー ボ モジ ュー ル 含 まず ) 


HD 2 / 3 型 < さ = っ 
ーー ご J ペ w 
放送 用 スタ ジオ フォー ルド レンズ 用 アク ヤセ サリ ー 
DIGISUPER 86AF WIXs DIGISUPER 27AF iI Xs DIGISUPER 100 PIXs DIGISUPER 95 TELE PII Xs 
光学 防 振 シス テム 搭載 オー ト フ ォ ー カ ス 光学 防 振 シ ステ ム 搭載 光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 EE CE EE 
オー ト フ ォ ー カ ス レン ズ シ ステ ム 基 本 構成 例 ズー ム デ マン ド フォ ー カ ス デ マン ド 
*FDJ-D02 
反転 切換 え 4 
フォ ー カ スカ ー ブ 切 換え 
外 観 
型 名 XJ86x9.3B AFISS XJ27x6.5B AFISS XJ100x9.3B AISS/IDS XJ95x12.4B ISS/IDS と 
ズ 一 ム 比 86x 2 100x 95x 3 細 
焦 点 距 離 9.3~800mm 18.6~1600mm 6.5~180mm 13~360mm 9.3~930mm 18.6~1860mm 12.4~1178mm 24.8~2356mm " sFDJ-P01 
由 時 F.7 (9.3~340mm) | F3.4 (18.6~680mm) | F1.5 (6.5~123mm) F3.0 (13~246mm) F1.7 (9.3~296mm) | F3.4 (18.6~592mm) | F2.5 (12.4~491mm) | F5.0 (24.8~982mm) = 
最大 口径 比 (ナン バー) F4.0 (800mm F8.0 (1600mm F2.2 (180mm) F4.4 (360mm) F4.7 (930mm F9.4 (1860mm) F6.0 (1178mm F2.0 (2356mm) 5 ん 切換 え 
回 54.6°x32.4° (9.3mm) | 28.9°x16.5° (18.6mm) | 72.9°x45.1° (6.5mm) | 40.5°x23.5° (13mm) | 54.65x32.4? (93mm) | 28.9°x16.5° (18.6mm) | 42.3°x24.6° (12.4mm) | 21.9°x12.4° (24.8mm) コス デー ク 9 
自 0.69°x0.39° (800mm) | 0.345x0.19? (1600mm) | 3.19x1.7* (180mm) 1.5°x0.9° (360mm) | 0.59°x0.33° (930mm) | 0.30°x0.17° (1860mm) | 0.47°x0.26° (1178mm) | 0.23°x0.13° (2356mm) 
最 至 近 撮 影 距 3.0m 0.6m 3.0m 3.0m 
最近 Hr タク 276.4x155.5cm (9.3mm) | 138.2x77.8cm (18.6mm) | 106.1x59.7cm (6.5mm) | 53.1x29.9cm (13mm) | 276.4x155.5cm (9.3mm) | 138.2x77.8cm (18.6mm) |209.5x117.8cm (12.4mm)| 104.8x58.9cm (24.8mm) ① レン ズ 本 体 eZDJ-PO01 
最近 接 時 の 撮影 範 3.2x1.8cm (800mm) 1.6x0.9cm (1600mm) 3.8x2.1cm (180mm) 1.9x1.1cm (360mm) 2.8x1.6cm (930mm) 1.4x0.8cm (1860mm) 2.3x1.3cm (1178mm) 1.2x0.7cm (2356mm) の カー カス テマ ンド フー 
外 了 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 250.6x255.5x661.5mm 約 250.6x255.5x567mm 約 250.6x255.5x610mm 約 250.6x255.5x610mm ③ ズー ム テ デマ ンド | 5 
質 量 約 268kg ※ 約 23.3kg ※ 約 23.5kg ※ 約 23.2kg ※ の ここ ーー = Nd 有 
※ レ ンズ 本 体 の み ( サ ー ボ モジ ュー ル 含 まず ) ⑮ アー ム ユ ニッ ト (IDS の み ) 1 き ー 2 4 


(⑯⑥ 操作 棒 (IDS の み ) 


弄 の 
mm zzz 
DIGISUPER95 IXs | DIGISUPER80 IXs | DIGISUPER76 IXs DIGISUPER 60 xs I Xs EN 還 
光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 HO 116.5 *18P-18P DA GE 
eSWB-EVR a ZDJ-D01 DNs 
= 5 レン ズ ケー ブル 
ゃ ョ エク ステ ンダ ー 切 換え * ダ ブル バッテリー パッ ク RS 
| RET1、2 a e バッ テリ ー2 個 使用 可能 *18P-12P デマ ンド ケー ブル 
et 』 RL : ZDJ-DN2.FDJ-P01 等 の デマ ンド と 
- ポ ー タ ブル カメ ラ で サー ボ を 320 時 人 を 委 べ の 
a | 運用 する た め の 電 源 供給 。 
a ーーー 5 TT ・ 電 動 押 し 引き を 使用 する 時 の e20P-18P デマ ンド ケー ブル (BDC-11) 
ニー デー 源 供給 。 ZDJ-D02.FDJ-D02 等 の デマ ンド と 
ーー に 補助 電源 供給 
eSWB-EVRI 半 ツタ ルド ライ ブ の ENG レ ンズ を 貞 
2 エク ステ ンタ ダー 切換 え 
る ES EO EE 5 RET1、2 アイ リス 操作 BPSIZR ラン トン ニワ BC 
= x に x 本 2 
集 点 距 離 | 86 ご 820mm 72 ニ 1640mm 88 ニ 710mm 17.6~1420mm 90~690mm 18.0~1380mm 9 ご 540mm 18 ご 1080mm レン ズ サ ポー ター に 29PE NR 
上 大和 時 サナ ンー) | 27686 ご 340mm) | RR4(72 ご 680mm) | F788~340mm | F4076~680mm) | F780~340mm) | F3480~680mm | 7 一 306mm) | F348~612mm) ケー ブル 
F4.1 (820mm) F8.2 (1640mm) F3.55 (710mm) F7.1 (1420mm) F3.45 (690mm) F6.9 (1380mm) F3.0 (540mm) F6.0 (1080mm) 
| 5883%349° (BBmm | 3125478*(72mm) | 572341* 88mm) | 305S174*(176mm) | 85619334° (Gmm) | 299471° (180mm) | 8851333.4° (Gmm) | 299571'(18mm *12P-12P SW BOX ケー ブル 
画 0.67°%0.38° (820mm) | 034>0.19* (1640mm) | 077*x0.44 (710mm) | 0.39°x0.22° (1420mm) | 0.80*x0.45* (690mm) | 0.40%0.22 (1380mm) | 1.02x057* (540mm) | 051e0.29 (1080mm) 。SWB-EVM 各種 SW BOX と レン スズ 本体 を 繋ぐ 
最 至近 撮影 距 肖 30m 30m 30m 28m NR PR eSUP-NP2 S (BTA マ ウン ト 用 ) a 
時 298.1x167.7cm (8.6mm) | 149.1x83.9cm (17.2mm) | 290.0x163.1cm (8.8mm) | 145.0x81.6cm (17.6mm) | 282.4x158.9cm (9mm) | 141.2x79 5cm (18.0mm) | 265.1x149.1om (9mm) | 132.6x74.6cm (18.6m) エク ステ ンダ ー 切 換え <IS リモ ー ト ユニ ッ ト 
最近 接 時 の 撮影 範囲 | 32.] scm (820mm) | 16x09cm(1640mm) | 37x21cm(710mm) | 19x1.1cm(1420mm) | 38x2.1cm (690mm) | 19x1.1cm(1380mm) | 45x25cm(540mm) | 23x.3cm (1080mm) RET1、2、MIC も 3200 っ の 
外形 け 法 ( 幅 X 高 さ ぷ X 長 お 約 250.6x255.5x610mm 約 250.6x255.5x610mm 約 250.6x255.5x610mm 約 250.6x255.5x547.8mm 向 半 
質 量 約 232kg ※ 約 232kg ※ 約 230kg ※ 約 199kd ※ 


※ レ ンズ 本 体 の み ( サ ー ボ モジ ュー ル 含 まず ) 


1111Studio/Field Lenses 


Accessories 112 1 


放送 用 ENG/EFP レ ンズ 


記者 会 見 ・ ニ ュー ス 撮影 な どの 報道 用 途 や 屋内 外 の ロケ な ど 、 番 組 制 作 の きま ざま な 場面 で 使用 きれ る レン ズ で す 。 


4K 2/3 知 


CJ45ex13.6B UHDxS 
光学 防 振 シス テム 搭載 


CJ45e x9.7B 


光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 


UHDxs 


1131Broadcast ENG/EFP Lenses 


外 観 
型 名 CJ45ex13.6B IASEVH CJ45ex9.7BIASEVH 
ズ ー ム 比 45x 45x 
焦 点 距 離 13.6~612mm 27.2~1224mm 9.7~437mm 19.4~874mm 
oe F2.8 (13.6 て 312mm) F5.6 (27.2 て 624mm) F2.0(9.7 て 224mm) F4.0 (19.4~448mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F5.5 (612mm) F11.0 (1224mm) F3.9 437mm) F7.8 (874mm) 
画 角 38.9?x22.5? (13.6mm) 20.0°x11.3° (27.2mm) 52.7?x31.19 (9.7mm) 27.8°x15.8° (19.4mm) 
0.90°x0.51° (612mm) 0.45°x0.25° (1224mm) 1.269x0.71 (437mm) 0.63°x0.35° (874mm) 

最 至近 撮影 距離 2.8m 2.8m 
人 7 182.9x102.9cm (13.6mm) 91.5x51.5cm (27.2mm) 254 3x143.0cm (9.7mm) 127.2x71.5cm (19.4mm) 

E 影 囲 
最近 接 時 の 撮影 範囲 4.2x2.4cm (612mm) 2.1x1.2cm (1224mm) 5.8x3.3cm (437mm) 2.9x1.7cm (874mm) 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 173.2x147.5x355.0mm 約 173.2x147.5x337.0mm 
質 量 約 5.64kq (本 体 の み ) 約 5.60kg (本 体 の み ) 

CJ20ex7.8B UHDxs 
外 観 
弄 名 CJ20ex7.8BIASES 
ズ ー ム 比 20x 
焦 点 距 離 7.8~156mm 15.6~312mm 
= 5 5 F1.8 7.8 て 108mm) F3.6 (15.6~216mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F26 (156mm) F5.2 312mm) 
画 角 532°x38.2 (7.8mm) 342x196 (15.6mm) 
3.5°x2.0° (156mm) 1.8°x 1.0° (312mm) 
最 至近 撮影 嘘 離 08m 
店 ロン 91.7x51.6cm (7.8mm) 45.9x25.8cm (15.6mm) 
最近 接 時 の 撮影 範囲 4.8x2.7cm (156mm) 2.4x1.4cm (312mm) 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さえ 長 さ ) 約 169.9x114.4x230.0mm 
質 量 約 2.18kg (本 体 の み ) 
CJ12ex4.3B UHDxs 
外 観 
型 名 CJ12ex4.3B IRSE S/IASE S 
ズ ー ム 比 12x 
焦 点 距 離 4.3~52mm 8.6~104mm 
= or F1.8 (4.3~40mm) F3.6 (8.6~80mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F2.4 (52mm) F4.8 (104mm) 
画 角 96.3°x 64.2° (4.3mm) 58.3°x34.9° (86mm) 
10.5°x 5.9° (52mm) 5.3°x3.0° (104mm) 

最 至近 撮影 距離 03m 
Ea ヽ 下品 2 76.4x43.0cm (4.3mm) 38.2x21.5cm (8.6mm) 
最近 接 時 の 撮影 範囲 6.0x3.4cm (52mm) 3.0x1.7cm (104mm) 
外形 寸法 ( 幅 x 高 さえ 長 さ ) 約 163.5x108.0x247.8mm 
質 量 約 2.1kg (IRSE S、 本 体 の み ) 


HD 2/3 型 
HJ40ex14B HJ40ex10B HJ15ex8.5B 
光学 防 振 シス テム 搭載 光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 光学 防 振 シ ステ ム 搭 載 
外 観 
型 名 HJ40ex14B IASE-VH HJ40ex10B IASE-VH HJ15ex8.5B KRSE-V S 
ズ = ム 比 40x 40x 15x 
焦 点 距 離 14~560mm 28~1120mm 10~400mm 20~800mm 8.5 て 128mm 
= の KW F2.8 (14~307mm) F5.6 (28~614mm) F2.0 (10~220mm) F4.0 (20 一 440mm) F2.5 (8.5~68mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F5.1 (560mm) F10.2 (1120mm) F3.65 (400mm) F7.3 (800mm) F4.7 (128mm) 
画 角 37.8°x 21.8? (14mm) 19.4?x11.0? (28mm) 51.3?x30.2? (10mm) 27.0?x15.4? (20mm) 58.97x35.2? (8.5mm) 
1.0°x 0.6? (560mm) 0.5?x0.3? (1120mm) 1.4?x0.8? (400mm) 0.7?x0.4? (800mm) 4.3?x2.4? (128mm) 
最 至近 撮影 距離 2.8m 2.8m 08m 
= 申 昌 ロ 177.1x99.5cm (14mm) 88.6x49.8cm (28mm) 248.4x139.7cm (10mm) 124.2x69.9cm (20mm) 95.8x53.9cm (8.5mm) 
最近 接 時 の 撮影 範 4.5x2.5cm (560mm) 2.3x1.3cm (1120mm) 6.2x3.5cm (400mm) 3.1x1.8cm (800mm) 6.4x3.6cm (128mm) 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ 長 さ ) 約 167.5x133.0x355.5mm 約 167.5x133.0x335.4mm 約 170.2x116.2x239.1mm 
質 量 約 5.55kg 約 5.5kg 約 1.99kg 
HJ18ex28B HJ21ex7.5B HJ24ex7.5B 
外 観 
型 名 HJ18ex28B IASE S HJ21ex7.5B IASE S HJ24ex7.5B IRSE S/IASE S 
ズ ー ム 比 18x 21x 24x 
焦 所 距 離 28~500mm 56~1000mm 7.5~158mm 15~316mm 7.5~180mm 15~360mm 
= の oy で F2.8 (28 一 286mm) F5.6 (56~572mm) F1.9 (7.5~116mm) F3.8 (15~232mm) F1.8 (7.5 て 120mm) F3.6 (15~240mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F4.9 (500mm) F9.8 (1000mm) F2.6 (158mm) F5.2 (316mm) F2.7 (180mm) F5.4 (360mm) 
画 角 19.6°x11.1° (28mm) 9.9°x5.6° (56mm) 65.2°x39.6° (7.5mm) 35.5°x20.4° (15mm) 65.2?x39.6? (7.5mm) 35.5?x20.4? (15mm) 
1.1°x 0.6? (500mm) 0.6?x0.3? (1000mm) 3.5?x2.0? (158mm) 1.7?x1.0? (316mm) 3.19x1.7? (180mm) 1.5?x0.9? (360mm) 
最 至近 撮影 距離 2.2m 085m 080m 
= es 申 曲 ク ロ 71.1x40.0cm (28mm) 35.6x20.0cm (56mm) 120.4x67.7cm (7.5mm) 60.2x33.9cm (15mm) 96.0x54.0cm (7.5mm) 48.0x27.0cm (15mm) 
最近 接 時 の 撮影 範 4.1x2.3cm (500mm) 2.1x1.2cm (1000mm) 5.6x3.2cm (158mm) 2.8x1.6cm (316mm) 4.1x2.3cm (180mm) 2.1x1.2cm (360mm) 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ 長 さ ) 約 176.2x120.8x268.3mm 約 175.2x119.8x260.1mm 約 164.6x109.1x221.4mm 
質 量 約 2.56kg 約 2.69kg 約 1.78kg (IRSE S、 本 体 の み ) 
HJ18ex7.6B [2 條 華 日 J17ex6.2B Im だ 華 | 日 J146x4.3B 
外 観 
型 名 HJ18ex7.6B IRSE S/IASE S HJ17ex6.2B IRSE S/IASE S HJ14ex4.3B IRSE S/IASE S 
ズ — ム 比 18x 17x 14x 
焦 点 距 離 7.6 一 137mm 15.2 一 274mm 6.2 一 106mm 12.4~212mm 4.3~60mm 8.6—120mm 
= の KC F1.8 (7.6 ご 103mm) F3.6 (15.2 一 206mm) F1.8 (6.2~65.8mm) F3.6 (12.4 一 131.6mm) F1.8 (4.3~40mm) F3.6 (8.6 一 80mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F2.4 (137mm) F4.8 (274mm) F2.9 (106mm) F5.8 (212mm) F2.7 (60mm) F5.4 (120mm) 
画 角 64.6?x39.1? (7.6mm) 35.1?x20.1? (15.2mm) 75.5°x47.1° (6.2mm) 42.3?x24.6? (12.4mm) 96.3"x64.2? (4.3mm) 58.3?x34.9? (8.6mm) 
4.07x2.3? (137mm) 2.07x1.1? (274mm) 5.2"x2.9? (106mm) 2.6"x1.5? (212mm) 9.19x5.2? (60mm) 4.67x2.6? (120mm) 
最 至近 撮 影 距離 056m 04m 03m 
最近 接 時 の 撮影 範囲 65.5x36.8cm (7.6mm) 32.8x18.4cm (15.2mm) 73.3x41.2cm (6.2mm) 36.7x20.6cm (12.4mm) 76.4x43.0cm (4.3mm) 38.2x21.5cm (8.6mm) 
4 3.8x2.1cm (137mm) 1.9x1.1cm (274mm) 4.1x2.3cm (106mm) 2.1x1.2cm (212mm) 5.2x2.9cm (60mm) 2.6x1.5cm (120mm) 


外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 


約 160.5x105.0x206.2mm 


約 165.0x109.5x240.5mm 


約 163.5x108.0x247.8mm 


質 量 


約 1.58kg (IRSE S、 本 体 の み ) 


約 1.97kg (IRSE S、 本 体 の み ) 


約 1.99kg(IRSE S、 本 体 の み ) 
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放送 用 ENG/EFP レ ンズ 


業務 用 PNG レン ズ 


KJ22ex7.6B 


KJ17ex7.7B 


KJ10ex4.5B 


外 観 

型 名 KJ22ex7.6B IRSE S/IASE S KJ17ex7.7B IRSE S/IASE S KJ10ex4.5B IRSE S/IASE S 

x ie ム 比 22x 17x 10x 

焦 ee 距 離 7.6~168mm 15.2~336mm 7.7~131mm 15.4~262mm 4.5~45mm 9~90mm 

= の < キー F1.8 (7.6 一 116.3mm) F3.6 (15.2 一 232.6mm) F1.8 (7.7~102.5mm) F3.6 (15.4 一 205mm) F1.8 (4.5 一 34.5mm) F3.6 (9 一 68.9mm) 

最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F2.6 (168mm) F5.2 (336mm) F2.3 (131mm) F4.6 (262mm) F2.35 (45mm) F4.7 (90mm) 

画 角 64.6?x39.1? (7.6mm) 35.1?x20.1? (15.2mm) 63.97x38.6? (7.7mm) 34.6?x19.9? (15.4mm) 93.7?x61.9? (4.5mm) 56.15x33.4? (9mm) 
3.3?x1.8? (168mm) 1.6?x0.9? (336mm) 4.207x2.36? (131mm) 2.10?x1.18? (262mm) 12.2?x6.9? (45mm) 6.19x3.4? (90mm) 

最 至近 撮影 距離 08m 06m 03m 

最近 接 時 の 撮影 範囲 95.0x53.4cm (7.6mm) 47.5x26.7cm (15.2mm) 68.5x38.5cm (7.7mm) 34.3x19.3cm (15.4mm) 74.1x41.7cm (4.5mm) 37.0x20.8cm (9mm) 

2 < ™ 4.4x2.5cm (168mm) 2.2x1.3cm (336mm) 4.2x2.4cm (131mm) 2.1x1.2cm (262mm) 6.4x3.6cm (45mm) 3.2x1.8cm (90mm) 

外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 164.7x112.1x218.6mm 約 159.3x106.6x197.8mm 約 168.2x110.6x237.7mm 

質 量 約 1.82kg(IRSE、 本 体 の み ) 約 1.48kg(IRSE、 本 体 の み ) 約 1.83kg (IRSE A、 本 体 の み ) 


SD 2/3 知 


J35ex15B4 IFxs 


J35ex11B4 IFxs 


外 観 

型 名 J35ex15B4 IASE H SX12 J35ex11B4 IASE H SX12 

ズ = ム 比 35x 35x 

焦 点 距 離 15~525mm 30~1050mm 11~385mm 22~770mm 

a SA F2.7 (15 て 301.5mm) F5.4 30 て 602mm) F2.0 (11 て 226.5mm) F4.0 (22 て 453mm) 

最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F4.7 (525mm) F9.4 (1050mm) F3.4 385mm) F6.8 (770mm) 

画 角 35.5?x20.4? (15mm) 18.2?x10.3? 80mm) 47.1°x27.6° (11mm) 24.6"x14.0? (22mm) 

1.05°x0.59° (525mm) 0.52"x0.29? (1050mm) 1.43?x0.80? (885mm) 0.71?x0.40? (770mm) 

最 至近 撮影 距離 22m 22m 

a 和正 申 ク 129.2x72.7cm (15mm) 64.6x36.4cm (30mm) 176.8x99.5cm (11mm) 88.4x49.8cm (22mm) 
影 範囲 

最近 接 時 の 撮影 範囲 3.8x2.1cm (525mm) 1.9x1.1cm (1050mm) 5.1x2.9cm (363mm) 2.6x1.5cm (770mm) 


外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 


約 166.3x134.2x333.5mm 


約 166.3x134.2x316.1mm 


質 量 


約 4.44kg 


約 4.36kg 
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ホー ル で の コン サー ト 収 録 や 結婚 式 の 記録 な ど に 使用 


る れる レン ズ で す 。 


HD 2/3 到 
KJ20x8.2B KJ20x8.2B KJ13x6B 

外 観 
型 名 KJ20x8.2B IRSD KJ20x8.2B KRSD KJ13x6B KRSD 
ズ ー ム 比 20x 20x 13x 
焦 点 距 離 8.2~164mm 16.4~328mm 8.2~164mm 6~78mm 
a 2 Se F1.9 (8.2~115.4mm) F3.8 (16.4~230.8mm) F1.9 (8.2~115.4mm) F2.0 (6~58mm) 
最大 口径 比 (F ナ チン パ バー) F2.7 (164mm) F5.4 (328mm) F2.7 (164mm) F2.7 (78mm) 
画 角 60.7°x36.5° (8.2mm) 32.6°x18.7° (16.4mm) 60.7°x36.5° (8.2mm) 77.3°x48.5° (6mm) 

3.4°x1.9° (164mm) 1.7°x0.9° (328mm) 3.4°x1.9° (164mm) 7.0°x4.0° (78mm) 
最 至近 撮影 距離 09m 09m 0.4m 
x ョ 時 98.2x55.2cm (8.2mm) 49.1x27.6cm (16.4mm) 98.2x55.2cm (8.2mm) 74.3x41.8cm (6mm) 
最近 接 時 の 撮影 範囲 5.0x2.8cm (164mm) 2.5x1.4cm (328mm) 5.0x2.8cm (164mm) 5.4x3.0cm (78mm) 
外形 寸法 ( 幅 x 高 さ X 長 さ ) 約 163.3x103.0x208.0mm 約 163.3x103.0x181.8mm 約 165.4x105.1x211.7mm 
質 量 約 1.42kg 約 1.25kg 約 1.59kg 


HD 1/2 型 HD 1/3 型 
KH20x6.4 FDGC KH13x4.5 FDGC KT20x5B FDGC 
外 観 
型 名 KH20x6.4 KRSD SY14 KH13x4.5 KRSD SY14 KT20x5B KRSD 
ズ ー ム 比 20x 13x 20x 
焦 点 距 離 6.4~128mm 4.5~59mm 5~100mm 
電 、 F1.4(6.4~89.6mm) F1.5 (4.5~44mm) F1.4 (5~90.3mm) 
最大 口径 比 (F ナ ン バ ー) F2.0 (128mm) F2.0(59mm) F1.55 (100mm 


画 角 


57.15x34.1? (6.4mm) 
3.1?x1.8? (128mm) 


75.7?x46.9? (4.5mm) 
6.8°x3.8° (59mm) 


51.9?x30.6? (5mm) 
2.8"x1.6? (100mm) 


最 至近 撮影 距離 


09m 


0.4m 


0.9m 


最近 接 時 の 撮影 範囲 


89.8x50.5cm (6.4mm) 
4.6x2.6cm (128mm) 


73.4x41.3cm (4.5mm) 
5.4x3.0cm (59mm) 


82.1x46.2cm (5mm) 
4.2x2.4cm (100mm) 


外形 寸法 ( 幅 x 高 さ X 長 さ ) 約 163.3x103.0x182.5mm 約 165.4x105.1x215.3mm 約 163.3x103.0x171.2mm 
質 量 約 1.27kg 約 1.59kg 約 1.19kg 

PAN Me 

変換 マウ ント 
L0-32BMT LCV-41E 型番 対象 レン ズ 適合 カメ ラ テレ サイ ド 変 化 量 電源 コネ クタ ー 対 応 
LCV-40B L0-32BMT| 2/3 型 B4 マ ウン ト | 12 弄 ソニー 製 ホ トシ ュー かう 約 1.4x 

っ 3 LCV40B 2/3 型 B4 マ ウン ト |1/2 型 標準 マウ ント カメ ラ | 約 14x 
LCV-41E 2/3 型 B4 マ ウン ト ソニ ー 製 PMW-EX3 専 用 約 1.4x レン ズ ケ ー ブ ル 12P っ EX3 ホ ッシュ ー14P 


※2 PMW-EX3 を 除く 


※1 各種 変換 マウ ント を 使用 し た 場合 、 レ ンズ + アク セ サ リ ー 合 計 2kg 以 内 が 保証 値 で す 。 
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放 


し NO/ セト ピン ズー 4 カリ し NN アンズ フレ ーー ン い フン 。 に リー リー 


適合 表 
CJ45ex9.7B CJ12ex4.3B | HJ15ex8.5B | CJ20ex7.8B | HJ24ex7.5B | HJ17ex6.2B | HJ18ex7.6B 
CJ45ex13.6B | HJ14ex4.3B KJ22ex7.6B KJ13x6B KJ20x8.2B 
HJ21ex7.5B KH13x4.5 KJ17ex7.7B 
型 名 HJ40ex10B KH20x6.4 効果 及び 仕様 
HJ40ex14B KT20x5B 
HJ18ex28B 
KJ10ex4.5B 
s レ ンズ 前 面 に 取り 付け る と 、 焦 点 距 離 が 長 焦点 側 に 1.5 倍 シフ ト し ます 。 
時 s マ スタ ー レ ンズ の F ナ ン バ ー は 変わ り ま せん 。 CE 
271 コ ヨイ ーー MM ” ” 至近 距離 は (テレ サイ ドコ ン バ パー ター の 倍率 )? メ マ スタ ー レ ンズ の 至近 距離 の 値 に 変化 し ます 。 USA 。 gm 
テレ サイ ドコ ン バ ー タ ー を 取り 付け ます と 、 ワ イド 側が 若干 ケラ れ ま す の で ご 注意 くだ さい 。 
s レ ンズ 前 面 に 取り 付け る と 、 焦 点 距 離 が 短 焦点 側 に 0.8 倍 シフ ト し ます 。 
ワイ ドコ ン バ ー タ ー W80HG @ @ に マス ター レン ズ の F ナ ン バ ー は 変わ り ま せん 。 ワイ ドコ ン バ ー タ ー 
e 至 近 距 離 は (ワイ ド ・ コ ン バ ー タ ー の 倍率 )^X マ スタ ー レ ンズ の 至近 距離 の 値 に 変化 し ます 。 
WA75HD を ey @ @ s レ ンズ の 前 面 に 取り 付け 、 簡 易 的 に マス ター レン ズ の ワイ ド 端 を 短 焦点 化し ます 。 
ワイ ドア タッ チ メ ン ト “" e 焦 点 距 離 は マス ター レン ズ の ワイ ド 側 焦点 距離 X 々 アタッチ メン ト の 倍率 。 ワイ ドア タッ チ メ ン ト & 
"ント 合 バー - ラン ジ バ ッ ク 調 整 リ ング ) で 行う た ドー ミン グ は で 
WA75HG @ @ 内 s ピ ント 合わ せ は マク ロレ バー (また は フラ ンジ バッ ク 調 整 リン グ ) で 行う た め 、 ズ ー ミ ング は で きま せん 。 
FEA-HD ey @ @ s レ ンズ 前 面 に 取り 付け 、 魚 眼 レン ズ の よう に 特殊 効果 を 出す た め に 使い ます 。 
アタ ッ チ メ ント < 焦点 距離 は マス ター レン ズ の ワイ ド 側 焦点 距離 の 約 6 割 に な り ます 。 nM っ) 
デン ト 合 バー (また ラン ジ バ ッ ク 調 整 リ ング ) で 行う た ドー ミン グ は で 
FEA60HG @ e ® e ピ ント 合わ せ は マク ロレ バー (また は フラ ンジ バッ ク 調 整 リ ング ) で 行う た め 、 ズ ー ミ ング は で きま せん 。 
ACC-85 1ll @ 
アダ プター リン グ アダ プター リン グ 本 
ACC-98 1ll @ @ 
82CL-UP800H @ 2 ーー 
| |82CL-UP1300H @ 2 @ 2 - 
クロ ー ズ アッ プレ ンズ 。 目 的 の 被写体 を 近接 拡大 撮影 する 場合 に 使用 し ます 。 クロ ー ズ アッ プレ ンズ こつ 
105CL-UP900H © 
105CL-UP800HG @ @ 
UV/82 @ @ 
UV/94 @ @ 
UV フ ィ ル ター UV/105 @ @ @ sUV フ ィ ル ター は 無色 に 近い フィ ルター で 、 肉 眼 で は 見 えな い 短波 長 の 紫外 線 を カッ ト し ます 。 UV フ ィ ル ター ぞう 
UV/127 @ 
UV/127-H ® @ 
CU127 @ 
2 s レ ンズ 前 面部 を 保護 し ます 。 
CU127-H @ @ 
PL/82 @ @ 
Su a es 水 面 、 ガ ラス な どか ら の 反射 光 を 除去 する た め に 使用 され る フィ ルター で す 。 2 
208 PM * ” フィ ルター を 回 転 さ せ 、 反 射 光 が 除去 され る 位置 に 固定 し 使用 し ます 。 02 で う 
PL/127 @ 


※1 レン ズ に 取り 付け る た め に は アダ プター リン グ が 必要 で す 。※2 SD 対応 クロ ー ズ アッ プレ ンズ で す 。 
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放送 月 PNG ノル PP ピン ズ 消 HPNG ア ンズ 用 木 E フ 2 クリ リー 


適合 表 
CJ45ex9.7B CJ20ex7.8B KJ22ex7.6B KJ20x8.2B 
CJ45ex13.6B CJ12ex4.3B KJ17ex7.7B KJ13x6B 
HJ40ex10B HJ24ex7.5B KJ10ex4.5B KT20x5B 
操作 分 類 型 名 HJ40ex14B HJ21ex7.5B KH20x6.4 
HJ18ex28B HJ18ex7.6B KH13x4.5 
J35ex11B HJ17ex6.2B 
J35ex15B HJ15ex8.5B 
HJ14ex4.3B 
フォ ー カ ス デ マン ド FPD-400D 【) @ @ ※1 
FPM-77 ト ) 
ドジ ライ の ョ ーッ ド 
FPM-420D @ (RS、KRS) 
FFC-200 @ 2 e 
フォ ー カ ス | フレ キ コ ント ロー ラー 
FFC-15 ト ) 
フレ キ ケ ー ブ ル (32 ィ ンチ ) | FC-40 @ 2 @ 
FFM-100 @ 2 
アウ トレ ッ ト 
FM-12 [) 
ズー ム デ マン ド ZSD-300D @ @ 
ズー ム 小型 ダーム デマ ンド ZSD-380D @ [) 
業務 用 ズー ム デ マン ド | ZSD-15MII ト ) 
VTR VTRH ス ター トス イッ チ VTR-SW(20pin) @ @ | ※*1 


※1 変換 ケー ブル を 使用 し て 取付 可能 に な り ま す 。※2 4K 撮 影 に は 推奨 し ませ ん 。 


フォ ー カ スコ ント ロー ラ 


て う ぎ る 


FC-40 FFC-200 FFM-100 FPM-420D 


1 
FP. FFC-15 
ズー ムコ ント ロー ラ 
ZSD-300D ZSD-380D ZSD-15M I PF 


VTR-SW( ハ イメ ッ ク 社 製 ) 


下記 の 組み 合わ せ で ご 使用 の 場合 は 、 変 換 ケ ー ブ ル が 必要 で す 。 


ユニ ッ ト 型 名 取付 レン ズ 変換 ケー ブル 型 名 レン ズ 側 ピン 数 | ユニ ッ ト 側 ピン 数 
FPD-400 CC-2006 20 6 
FPM-420 デジ タル ドラ イブ レン ズ CC-2012 20 12 
ZSD-300M CC-2008 20 8 
FPM-420D CC-1220 12 20 
FPD-400D アナ ログ ドラ イブ レン ズ CC-0620 6 20 
ZSD-300D CC-0820 8 20 
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フォ ー カ スフレ キ コ ント ロー ル 


フル サー ボコ ント ロー ル 
画 ア ナ ロ グ サー ボ デ マ ンド 


20 NK 
p \ 
P i 
< 
| 2 


1 Focus Positional Servo Demand FPD-400 


2 Focus Positional Module FPM-420 
3 Conversion Cable 20p-6p CC-2006 

4 Conversion Cable 20p-12p CC-2012 

5 Zoom Servo Demand ZSD-300M 
6 Clamper CR-10 


FIT RT 


> Camera 


1 D-Series Focus Positional Servo Demand FPD-400D 
2 D-Series Focus Positional Module FPM-420D 
3 D-Series Zoom Servo Demand ZSD-300D 


無線 方 式 Bluetooth V2.0+EDR 
WB-10T/ WB-10R 0 90 
出力 電力 Class2(2.5mW) 
最大 通信 距離 10m 
、 WB-10T 90x49.5x94.6mm 
の 外形 寸法 (WHxL) 
ca WB-10R 58x22.7x103mm 
WB-10T 約 250g 
質量 
WB-10R 約 150g 
対象 レン ズ ※1 Digital Drive, e-Xs, e-Xs II, e-Xs I, e-Xs IV 
在庫 僅少 対象 デマ ンド ※2 ZSD-300D / 350D / 380D, FPD-400D 


※1 1IRSE/IRSD の 場合 は 、 ズ ー ム の み 制 御 ※2 FPD-400 は 、 別 途 CC-2006 が 必要 で す 。 


*※WB-10T と WB-10R は 、 世 界 各国 の 電波 に 関す る 法律 (無線 規制 ) に 準拠 する 必要 が あり ます 。 詳 細 は 、 販 売店 に お 問い 合わ せく だ さい 。 
* ズ ー ム デマ ンド を レン ズ ド ライ ブユ ニッ ト に 接続 し 、 フ ォ ー カ ス 制 御 を WB 経 由 で 行う 場合 は 、 別 途 LINE SELECT ケ ー ブ ル が 必要 に な り ま す 。 
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TOP END ZOOM Lens 
最高 峰 の 高 画質 を 目的 に 、 

キヤ ノン の レン ズ テ クノ ロジ ー を 結集 。 

ハイ エン ド な 映像 制作 に 対応 する 、 

EF シ ネ マ レン ズ の フラ ッ グ シッ プ で す 。 


PRIME Lens 


明るい 開放 TT 値 と 35mm フ ル サ イ ズ を 
カバ ー す る イメ ー ジ サー クル 。 
広角 か ら 中 望遠 まで を ライ ン ア ッ プ し た 、 


単 焦点 レン ズ シ リー ズ で す 。 
n ee N 
pe 


\ 


COMPACT-SERVO Lens 
サー ボ 機 構 を 搭載 し つつ 、 小 型 ・ 軽 量化 を 実現 。 
優れ た 機動 性 と 操作 性 、 

高い コス ト パ フ ォ ー マ ンス を 備え 、 

4K コ ン テ ン ツ 制 作 の 効率 化 に 頁 献 し ます 。 
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COMPACT ZOOM Lens 
小型 ・ 軽 量 設 計 か ら 生 まれ た 、 

ハン ドリ ング し や すい ズー ムレ ンズ で す 
機動 的 な 撮影 に 好適 。 

コス トバ パフ ォ ー マ ンス に も 優れ ます 。 


CINE-SERVO Lens 


映画 制作 は ぉ ちろ ん 、 

放送 用 の 4K コ ン テ ン ツ 上 制作 に も 対応 。 
着脱 式 ド ライ ブユ ニッ ト を 装備 する こと で 、 
幅広 い 使 いこ な し を 実現 し ます 。 


TOP END ZOOM Lens epz 


0 mg ゃ 、 
ッ > uN 
= 方 か ご 
a アー a 
CN-E14.5-60mm T2.6 LS る ® 9 CN-E30-300mm T2.95-3.7LS | ms 誠 
CN-E14.5-60mm T2.6LSP 、 『 | CN-E30-300mm T2.95-3.7 LSP \ Je 
プ _ 
COMPACT ZOOM Lens epz 
ン ーー に 
CN-E15.5-47mm T2.8LS 制品 CN-E30-105mm T2.8LS 中 
CN-E15.5-47mm T2.8LSP NW CN-E30-105mmT28LSP 、 | 
NS ) 、 
PRIME Lens orz 
KN 人 っ ゃ 
CNE14mmT3.1LF 上 CN-E24mm T1.5LF し 」 CN-E35mm T1.5LF で 
) N i = 
NT NN っ N の SN N 
CN-E50mm T1.3LF We / CN-E85mm T1.3LF 1 , CN-E135mm T2.2 LU ミン 
坦 ; 4 
= 4 
CINE-SERVO Lens or2 
ok マー ST 
= szP >" — J 
の) _ 
CN7x17 KAS S/E1 i ~~ CN20x50 IAS H/E1 \ だ 


CN7x17 KAS S/P1 


COMPACT-SERVO Lens epzs 


ーー ee bp 
CN-E18-80mm a 


N CN-E70-200mm 
14.4LISKAS S | 


14.4LIS KAS S 


CN20x50 IAS H/P1 


1 ZSG-C10 
NEW 
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4K の 時 代 を 担う 。EF シ ネ マ レン ズ テ クノ ロジ ー。 


光学 性 能 


キヤ ノン 光学 技術 の 結晶 
スー パー35mm 対 応 4K 高 画質 


EF シ ネ マ レン ズ は 、 フ ィ ル ム 時 代 か ら シネ マカ メラ の 標準 で あり 、4K 


球面 レン ズ の 限界 を 超え る 
大 口径 非 球面 レン ズ 
非 球面 レン ズ は 、 複 数 の 球面 レン ズ を 組み 合わ せ て 得 ら れる 収差 


ユ 


補正 の 効果 を 、1 枚 で 実現 で きる 優れ た 特徴 が あり ます 。 こ れ に より 


自然 で 柔らか い ボ ケ 味 


11 枚 羽根 絞り 


一 般 的 に 絞り は 羽根 の 枚数 が 多い ほど 円 形 に 近く な り 、 開 放 か ら 
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映画 に 適し た 暖色 系 に 統一 
カラ ー バ ラン ス 


EF シ ネ マ レン ズ の カラ ー バ ラン ス は 、 人 物 の 肌 を 好ま し い 色 合い に 


小 絞り まで 丸く 自然 な ボケ 形状 を 生み 出し ます 。EF シ ネ マ レン ズ は 、 再現 で き 、 映 画 制作 で 好ま れ て いる 暖色 系 に 設定 され て いま す 。 


ーー 


レン ズ 全 体 の 構成 枚数 を 減少 し 、 高 画質 


L と 小型 ・ 軽 量化 を 同時 に 


柔らか く 美 し い ボ ケ 味 を 求め 、11 枚 の 絞り 羽根 * を 採 


。 ま た 、 奇 数 


また 、 シ リー ズ に 関わ ら ず カラ ー バ ラン ス を 上 厳格 に 統一 し て いる 


デジ タル シネ マ で も 採用 され て いる スー パー35mm の イメ ー ジ サイ 
ズ に 対応 * し て いま す 。 キ ヤノ ン の 光学 技術 を 結集 し 、 各 種 収差 を 
極限 まで 補正 。 画 面 中 心から 周辺 部 に 至る まで 、 単 焦点 レン ズ は 
も ちろ ん 、 ズ ー ム レン ズ に お いて は ズー ム 全 域 で 4K 高 画質 を 実現 。 
また 、 ス ー パ ー35mm セ ン サ ー の 全域 に お いて 約 80 本 /mm と いう 
高 解像度 を 達成 し つつ 、 コ ント ラス ト 性 能 も 追求 。 逆 光 で も ゴー スト や 
フレ ア が 少な く 、 ヌ ケ の よい 描写 力 を 発揮 し ます 。 


*PRIME Lens シ リー ズ は 35mm フ ル サ イ ズ 、APS-H の イメ ー ジ サイ ズ に も 対応 し て いま す 。 
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4K 高 画質 を 生 お 独自 の 光学 材料 

蛍 石 /Hi-UD ガ ラス 

光学 ガラ ス は 、 色 収差 を 完全 に は 取り 除け な いと いう 光学 理論 上 の 
限界 が あり ます 。 こ の 課題 を 解消 し 、 理 想 的 な 色 収 差 補正 を 行う 
目的 で 導入 し た の が 蛍 石 で す 。 蛍 石 は 異常 分 散 性 を 持ち 、 残 存 
色 収 差 の 補正 に 効果 を 発揮 し ます 。 キ ヤノ ン で は 材料 径 が 
200mm を 超え る 大 口径 に も 対応 し うる 人 工 結 唱 化 技術 を いち 早く 
確立 、 製 品 に 展開 。EF シ ネ マ レン ズ に お いて も ズー ムレ ンズ の 高 倍 
率 化 や 、 色 収差 が 少な い シ ャ ー プ で クリ ア な 望遠 撮影 を 可能 に 
し て いま す 。 

さら に キヤ ノン は 、 異 常 分 散 性 を 持つ UD" ガ ラス 、 そ の 性能 を 営 石 と 
同等 に まで 高め た Hi-UD “ガラス も 実用 化 。 こ れ ら 独自 の 光学 材料 を 
ズー ムレ ンズ の フォ ー カ ス 部 や 変 倍 部 な ど 適材 適所 に 採用 する こと 
に より 、 望 遠 側 で 発生 する 色 収 差 の 補正 、 フ ォ ー カ シン グ や ズー 
ミン グ に よる 収差 変動 の 抑制 に 成功 し て いま す 。 


※*UD:Ultra Low Dispersion *Hi-UD:High Index Ultra Low Dispersion *CONPACT-SERVO Lens は 除く 


[TI 


| 


色 収 差 の 補正 状況 比較 図 
通常 の 光学 ガラ ス 常石 
_ 青 緑 赤 


色 収 差 大 色 収 差 小 
者 1 き 一 
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達成 する こと が 可能 で す 。 キ ヤノ ン は 研削 非 球面 加工 や ヤ ガ ラス 
モー ルド の 生産 技術 を 活か し 、 高 性 能 な 非 球面 
生産 を 実現 し て いま す 。 


レン ズ の 安定 


球面 レン ズ の 球面 収差 


画 角 変 動 の 少な い 高 品位 な 映像 表現 を 実現 

フォ ー カ ス ブ リ ー ジ ング の 抑制 

フォ ー カ スプ リージ ング は 、 フ ォ ー カ ス 和 群 が 移動 する と き 、 変 倍 作用 を 
発揮 し て し まう こと に 起因 し ます 。 そ の 抑制 の た め 、EF シ ネ マ レン ズ 
で は 、3 群 イン ナー フォ ー カ ス 方 式 、 新 フロ ー テ ィング 方 式 を 採 
し て 、 大 きく ピン ト を 送っ て も 画 角 変 動 を 極小 に 抑え 、 安 定 し た 
フレ ー ミ ング を 実現 し ます 。 


の ln 


還 四 スタ ジオ レン ズ で 実績 の ある 
Focus 高 性 能 フ ォ ー カ ス 方 式 


枚数 と し た こと で 、 向 か い 合 う 回 折 光 が 互い に 強め あい 、 不 自然 な 


た め 、 同 一 シー ン で レン ズ 交 換 を 行っ て も 安定 し た 色 再 現 性 を 得る 


光 苦 が 目立つ 現象 を 抑制 し て いま す 。*coMpAcT_sERvo Lens は 9 枚 玖 根 絞り 。 こと が 可能 で す 。 そ の 実現 の た め 、 ス ー パ ー ス ペク トラ コー ティ ング を 


EF シ ネ マ レン ズ :11 枚 Tno.:22/Mag.: 約 1/50 8 枚 Fno.:16/Mag.: 約 1/50 は じ め と す る 反射 防 止 膜 支 術 を 採 0° ガラ ス の 成 分 に 超 因 する 


来 


僅か な 色 の ば ら つ きゃ 、 補 正 を 徹底 し て いま す 。 


Hf 


要求 精度 に 応え る キヤ ノン の 選択 

フラ ンジ バッ ク 調 整 

マウ ント に フラ ンジ バッ ク 調 整 機構 を 搭載 *。 撮 影 現場 で の 調整 を 
可能 と し 、 さ ま ざ ま な カメ ラ で 優れ た 光学 性 能 を 発揮 で きま す 。 


*PRIME Lens シ リー ズ を 除き ます 。 


6 枚 Fno.:16/Mag.: 約 1/50 


画 焦 点 距離 表 @2/3g の イメ ー ジ サイ ズ に 換算 時 、 実 質 焦点 距離 は 約 0.39 倍 と な り ま す 。 
TOP END ZOOM Lens 


画 角 (水平 /1.78:1)“ 79.2* 43.6* 22.6° 4.6° 
焦点 距離 (mm) 14.5 30 60 300 


CN-E14.5-60mm T2.6L 


CN-E30-300mm T2.95-3.7 L 


画 角 (水平 71.78:1)“ 


COMPACT ZOOM Lens 


75.5" 43.6° 28.6° 13.0° 


焦点 距離 (mm) 


CN-E15.5-47mm T2.8 L 


CN-E30-105mm T2.8 L 


画 角 (水平 71.78:1) 


PRIME Lens 


焦点 距離 (mm) 


CN-E14mm T3.1 LF 


CN-E24mm T1.5LF 


CN-E35mm T1.5LF 


CN-E50mm T1.3 LF 


CN-E85mm T1.3 LF 


CN-E135mm T2.2 LF 


CINE-SERVO Lens 


画 角 ( 水 平 /1.78:1) * 71.8 27.6° 11.7* 1.4 
焦点 距離 (mm) 17 50 120 1000 
CN7x17 KAS S ! 


CN20x50 IAS H*3 


COMPACT-SERVO Lens 


画 角 (水平 /1.78:1) * 68.7* 19.9° 175* 70 
焦点 距離 (mm) 18 70 80 200 


Focus 1 


< 新 方 式 フ ロー ティ ング 
Foous2 フォーカス 方 式 


CN-E18-80mm T4.4 LIS KASS 


CN-E70-200mm T4.4LIS KAS S 


*1 画面 寸法 24.0x13.5mm 時 *2 画面 寸法 24.6X13.8mm 時 *3 内 蔵 エ クス テン ダー1.0x 時 
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操作 性 


マニ ュ ア ル に 適し た トル ク 感 と 操作 角 

リン グ 操 作 性 

指先 の 繊細 な 感覚 が 反映 で きる 、 適 度 な 粘り と トル ク 感 。E セ F シ ネ マ 
レン ズ は 、 意 図 し た 通り に 回 転 ・ 停 止 で きる リン グ 操 作 性 を 目的 に 
機構 設計 を 行っ て いま す 。 フ ォ ー カ スリ ング の 操作 角 は 、 高 精度 な 
ピン ト 合 わせ が で きる 約 300" に 設定 *。 ズ ー ム リン グ は 画 角 変 更に も 
対応 し や すい 約 160* と し て いま す 。 


*※CINE-SERVO Lens は 約 180*、COMPACT-SERVO Lens は 約 130'* と し て いま す 。 


前 : 
ca = = 


っ 人 - コ n() 2 
うり ~ う りり wa | 


レン ズ 交 換 の 機動 性 を 高め る 
前 玉 径 ・ ギ ア 位 置 の 統一 


前 玉 径 を シリ ー ズ 内 で 統一 *。 レ ンズ を 交換 し て も 、 同 じ マ ッ ト ボ ックス 
等 の アク セ サ リ ー が その まま 使用 可能 で す 。 ま た ズー ム 、 フ ォ ー カ ス 、 
アイ リス の ギア 位 置 も シリ ー ズ ご と に 統一 し て いる た め 、 レ ンズ 交換 時 、 
フォ ロー フォ ー カ ス を は じ め と する アク セ サ リ ー ギ ア の 位 早 調整 が 
不要 で 、 す ば や く < 撮影 準 備 を 完了 で きま す 。 


*CINE-SERVO Lens、COMPACT-SERVO Lens を 除き ます 。 
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スク リュ ー タ イプ を 手軽 に 使用 可能 
フィ ルター 対応 


PRIME Lens シ リー ズ お よび CINE-SER VO Lens の 一 部 は 、 
着脱 が 容易 よ な ス クリ ュー タイ プ の フィ ルター を 使用 する こと が 可能 *。 
偏光 や クロ ス な ど 、 効 果 的 な フィ ルター ワー ク が 手軽 に 行え ます 。 


*PRIME Lens は ゅ 105mm の フィ ルター が 装着 で きま す 。 

*CINE-SERVO Lens は CN7x17 KAS S が CL/112MM (別売 : レ ンズ 本 体 に 取り 付け ) また は ゅ 127mm (別売 : 
フー ド に 取り 付け ) に 対応 し 、CN20x50 IAS H は CL/127MM-H( 別 売 : レ ンズ 本 体 に 取り 付け ) と な り ま す 。 
COMPACT-SERVO Lens は ゅ 77mm の フィ ルター (別売 ) が 装着 で きま す 。 


眼 が 届き や すい 位置 に 指標 を 表示 

視認 性 

後面 か ら の 視認 性 を 高め る た め 、 傾 斜面 利用 し て 指標 を 刻印 *。 
指標 と 指標 線 は 左右 両面 に 表示 し て お り 、 レ ンズ 右側 か ら も 確認 が 


台 ヒ ーー 
可 能 で す 。 *CINE-SERVO Lens、COMPACT-SERVO Lens を 除き ます 。 


画 蓄 光 指標 

前 鏡 筒 部 の フォ ー カ ス 指 標 ( 石 側 
視認 用 ") に 薔 光 塗料 を 採用 。 夜 
間 の ロケ や 暗い スタ ジオ 撮影 で の 
視認 性 を 向上 きせ て いま す 。 


*CINE-SERVO Lens、COMPACT-SERVO Lens は 
印字 方 向 が 異な り ます 。 


異物 が 侵入 し に くい 高 信頼 設計 

防塵 ・ 防 滴 処置 “ 

さま ざま な 撮影 条件 を 想定 し 、 マ ウン ト 結 合 部 に ラバ ー リ ング を 採 
する な ど 、 各 所 に 防塵 ・ 防 滴 処 言 を 施し まし た 。 砂 ぼ こ り が 舞う 現場 
や 雨天 で の 撮影 で も 、 異 物 が 侵入 し に くい 人 筐 体 構造 と し て いま す 。 


* 採 用 レン ズ :PRIME Lens シ リー ズ 
※ 完 全 防 水 構造 で は あり ませ ん 。 水 没 や 激しい 雨天 で は 水分 が 侵入 する 可能 性 が あり ます 。 


ドラ イブ ユニ ッ ト 


映画 と 放送 用 の 領域 を 超え る 

着脱 式 ド ライ ブユ ニッ ト 

CINE-SERVO Lens シ リー ズ は ドラ イブ ユニ ッ ト を 装備 し て お り 、 
放送 用 の ズー ムレ ンズ と 同様 の 操作 性 ・ 運 用 性 を 実現 。ENG 系 
ズー ムレ ンズ で 活用 し て きた サー ボ 機 能 を その まま 活か し 、4K コ ン 
テン ツ を 制作 で きま す 。 ま た 、 ド ライ ブユ ニッ ト を 取り 外す こと で 、 フ ル 
マニ ュ ア ル の シネ マレ ンズ と し て も 活用 が 可能 。 再 装着 時 に フォ ー 


カス / ズ ー ム / 絞 り の 各 ギ ア を 位置 合わ せ す る 必要 も あり ませ ん 。 


画 初 期 化 レス 
従来 の ドラ イブ ユニ ッ ト で 必要 だ っ た 、 電 源 オ ン 時 の イニ シャ ライ ズ 動 作 を 
不要 と し まし た 。 即 時 起動 し 撮影 の 効率 化 に 真 献 し ます 。 


使い 慣れ た デマ ンド を 接続 可能 

デマ ンド 対応 

ZSD-300D や FPD-400D な ど 、 放 送 業 界 で 標準 と な っ て いる 各種 
デマ ンド に 対応 。 ま た 、 キ ヤノ ン 製 の 8PIN の デマ ンド “も 変換 ケー 
ブル を 介する こと で 接続 で き 、 ス タ ジ オ の 資産 を 有効 に 活用 する 
こと が 可能 で す 。*zsp_ssoM を 除 <。 


EF CINEMA Lens Technology 


精度 が 高く 自然 な 合成 を 可能 に する 

バー チャ ルス タ ジ オ シス テム 連携 

高 精度 な 16bit エ ンコ ー ダ ー 出 力 機能 (ズー ム / フ ォ ー カ ス の み ) 、 
お よび 通信 機能 を 装備 する こと で 、 多 彩 な バー チャ ルス タ ジ オ シス 
テム と の 接続 が 可能 。20pin 端 子 を 3 系 統 備え る こと で 、 フ ォ ー カ ス / 
ズー ム の デマ ンド 接続 時 も バー チャ ル 端 子 を 確保 * で きま す 。 


* 変 換 ケ ー ブ ル を 介し て FDJ-P01 を 接続 する こと に より 、 ア イリ ス 操 作 も 可能 で す 。 (バー チャ ル 出 力 ま た は アイ リス 操作 
どちら か の 選択 と な り ま す 。 


20 ビ ピン コネ クタ 


情報 通信 機能 


周辺 光量 補正 も 可能 

EF マ ウン ト の 通信 プロ トコ ル 対 応 “" 

CINEMA EOS SYSTEM の カメ ラ 群 と マウ ント 経由 で 情報 通信 が 
可能 。 撮 影 時 の レン ズ 情 報 の 記録 や 、 周 辺 光 量 補 正 が 可能 で す "。 


*1 TOP END Z00M Lens を 除く 。 そ れ ぞ れ EF マ ウン ト の レン ズ の み 対 応 
*2 一 部 、 カ メラ 側 の ファ ー ム アッ プ が 必要 に な る レン ズ が あり ます 。 一 部 、 フ ァ ー ム アッ プ に よる 対応 予定 の レン ズ が あり ます 。 


放送 業界 の 標準 規格 を サポ ー ト 

12pin シ リア ル 通 信 対 応 “ 

放送 用 の 通信 規格 で ある 12pin シ リア ル 通 信 に 対応 。 放 送 業 
界 で 採用 3 され て いる ポー タブ ルズ ー ム レン ズ と 同様 の 操作 が 
可能 と な り ま す 。 


* 対 応 レ ンズ :CINE-SERVO Lens シ リー ズ 
* カ メラ 側が 12pin シ リア ル 通 信 に 対応 し て いる こと が 必要 で す 。 


映画 制作 業界 の 通信 規格 を サポ ー ト 
/i Technology 対 応 * 


映画 な どの 映像 制作 業界 で 広く 採用 され て いる Cooke 社 の 通信 
規格 | /: Technology」 に 対応 し て いま す 。 フ ォ ー カ ス / ズ ー ム / 絞 り の 
位置 デー タ を 対応 カメ ラ へ 送信 、 記 録 ・ 表 示す る こと が で きま す 。 


※ 対 応 レ ンズ :CINE-SERVO Lens シ リー ズ の PL マウ ント レン ズ の み 
* カ メラ 側が /i Technology に 対応 し て いる こと が 必要 で す 。 
* ド ライ ブユ ニッ ト 装 着 時 に 通信 が 可能 で す 


革 
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TOP END ZOOM Lens 


最高 峰 の 高 画質 と 操作 性 、 信 
高 倍率 ズー ム を 用 意 


頼 性 を 備 を 、 ハ リウ ッ ド で も 高い 評価 を 得 て い る 高 性 能 レ ンズ シリ ー ズ 。 広 角 ズ 
し 、 標 準 的 な シーン を ほぼ ば すべ て カバ ー し ます 。 


CN-E14.5-50mmT2.6LS 
CN-E14.5-60mm T2.6 L SP 


CN-E30-300mm T2.95-3.7L S 
CN-E30-300mm T2.95-3.7L SP 


外 観 
型 名 CN-E14.5-60mm T2.6 LS CN-E14.5-60mm T2.6 LSP | CN-E30-300mm T2.95-3.7LS | CN-E30-300mm T2.95-3.7 L SP 
マ ウ ン ト EF マウ ント PL マウ ント EF マウ ント PL マウ ント 
3 ー ム 比 4.1x 10x 
焦 点 距 離 14.5~60mm 30~300mm 
に C2) T2.6(14.5~60mm) T2.95 (30~240mm)/ T3.7 (300mm) 
絞 り 羽 根 枚 数 11 枚 11 枚 
79.25x49.9? (14.5mm) 43.65x25.45 (30mm) 
22.65x12.8?(60mm)*1 4.6°x2.6° (300mm)*1 
画 角 
80.6x50.9?(14.5mm) 44.6"x25.9? (30mm) 
23.25x13.19(60mm)*2 4.7°x2.6° (300mm) *2 
最 至近 撮影 距離 0.70m/2'4" 1.5m/5' 
65.2x36.7cm (14.5mm) 98.8x55.6cm (30mm) 
15.0x8.4cm (60mm) *1 9.6x5.4cm (300mm) *1 
最近 接 時 の 撮影 範囲 
66.9x37.5cm(14.5mm) 101.3x56.8cm (30mm) 
15.4x8.6cm (60mm)*2 9.9x5.6cm (300mm)*2 
イメ ー ジ サイ ズ 29.6mm 29.6mm 
前 玉 径 直径 136.0mm 直径 136.0mm 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 136.0x163.1x326.0mm 約 136.0x163.1x318.0mm 約 144.0x167.1x350.1mm 約 144.0x167.1x342.1mm 
質 量 約 4.5kg 約 5.8kg 


※ セ ン サ ー サ イズ が スー パー35mm、APS-C の カメ ラ に 対応 。35mm フ ル サ イ ズ 、APS-H に は 非 対 応 。 
*1 アス ペク ト 比 1.78:1、 画 面 寸法 24.0X13.5mm *2 アス ペク ト 比 1.78:1、 画 面 寸法 24.6x13.8mm 


COMPACT Z200M Lens 


4K 高 画質 と 小型 ・ 軽 量化 を 両立 し た ズー ムレ ンズ シリ ー ズ で す 。 


TOP END Z00M Lens の 優れ た 操作 性 を 継承 し つつ 、 優 れ た コス ト パ フ ォ ー マ ンス も $ 実 現し て いま す 。 


CN-E15.5-47mm T2.8 LS 
CN-E15.5-47mm T2.8 L SP 


CN-E30-105mm T2.8 LS 
CN-E30-105mm T2.8 L SP 


外 観 

型 名 CN-E15.5-47mm T2.8LS CN-E15.5-47mm T2.8 L SP CN-E30-105mm 12.8LS CN-E30-105mm 12.8 L SP 

マ ウ ン ト EF マウ ント PL マウ ント EF マウ ント PL マウ ント 

9 ー ム 比 3x 3.5x 

焦 点 距 離 15.5~47mm 30~105mm 

最大 口径 比 (T ナ ン バ ー) T2.8(15.5 一 47mm) T2.8(30~105mm) 

絞 り 羽 根 枚 数 11 枚 11 枚 
75.5?x47.19 (15.5mm) 43.65x25.45 (30mm) 
28.65x16.3? (47mm)*1 13.05x7.45 (105mm) *1 

画 角 
80.45x48.0? (15.5mm) 47.25x25.9? (30mm) 
31.1x16.7?(47mm)*2 14.25x7.5?(105mm)*2 

最 至近 撮 影 距離 050m/18" 0.60m/2' 
43.6x24.5cm(15.5mm) 32.3x18.2cm (30mm) 

0 14.1x7.9cm(47mm)*1 9.3x5.2cm(105mm)*1 

最近 接 時 の 撮影 範囲 
47.6x25.1cm (15.5mm) 35.3x18.6cm (30mm) 
15.4x8.1cm(47mm)*2 10.2x5.4cm(105mm)*2 

イ メー ジ サ イズ 31.4mm 31.4mm 

前 玉 径 直径 114mm 直径 114mm 

外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 114.0x125.0x222.0mm 約 114.0x125.0x214.0mm 約 114.0x125.0x218.0mm 約 114.0x125.0x210.0mm 

質 量 約 2.2kg 約 2.2kg 


※ セ ン サ ー サ イズ が スー パー35mm、APS-C の カメ ラ に 対応 。35mm フ ル サ イ ズ 、APS-H に は 非 対 応 。 
*1 アス ペク ト 比 1.78:1、 画 面 寸法 24.0xX13.5mm *2 アス ペク ト 比 1.9:1、 画 面 寸法 26.2x13.8mm 


127 1EF CINEMA Lenses 


PRIME Lens 


単 焦点 レン ズ シ リー ズ 。 防塵 ・ 防 滴 構 造 を 採用 。 イ メー ジ サ ー ク ル は 35mm フ ル サ イ ズ を カバ ー。 
EF マウ ント の CINEMA EOS SYSTEM カ メラ で 使用 が 可能 で す 。 


CN-E14mm T3.1LF 


CN-E24mmT1.5LF 


CN-E35mm T1.5LF 


外 観 
型 名 CN-E14mmT3.1LF CN-E24mmT1.5LF CN-E35mmT1.5LF 
マ ウ ン ト EF マウ ント EF マウ ント EF マウ ント 
ズ 膨 ム 比 ー ー ー 
焦 点 距 離 14mm 24mm 35mm 
最大 口径 比 (T ナ ン パ バー) T3.1 T15 T1.5 
絞 り 羽 根 枚 数 11 枚 11 枚 11 枚 
104.35x81.29*1 73.7?x53.19*1 54.45x37.8?*1 
画 角 
82.65x52.5?*2 54.39x32.19*2 38.7?x22.39*2 
最 至近 撮 影 距離 0.20m/8" 0.30m / 12" 0.30m / 12" 
最近 接 時 の 撮影 箇 24.8x16.5cm*1 28.8x19.2cm*1 20.1x13.4cm*1 
16.9x9.5cm*2 19.7x11.0cm*2 137x7.7cm*2 
前 玉 径 直径 114mm 直径 114mm 直径 114mm 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 118.4x118.4x94.0mm 約 118.4x118.4x101.5mm 約 118.4x118.4x101.5mm 
質 量 約 1.2kg 約 1.2kg 約 1.1kg 
CN-E50mm T1.3LF CN-E85mm T1.3LF CN-E135mm T2.2 LF 
外 観 
型 名 CN-E50mm T1.3 LF CN-E85mm T1.3 LF CN-E135mm T2.2 LF 
マ ウ ン ト EF マウ ント EF マウ ント EF マウ ント 
ズ ー ム 比 ー ー ー 
焦 点 距 離 50mm 85mm 135mm 
最大 口径 比 (T ナ ン バ ー) NMG T1.3 T2.2 
絞 り 羽 根 枚 数 11 枚 11 枚 11 枚 
画 名 39.65x27.0*1 23.9?x16.19*1 15.29x10.2"*1 
27.6°x15.7°*2 16.5°x9.3°*2 10.4°x5.9°*2 
最 至近 撮 影 距離 0.45m / 18" 095m/32" 10m/33" 
最近 接 時 の 撮影 細 24 9x16.6cm*1 34.3x22.9cm*1 21.1x14.1cm*1 
17.0x9.5cm*2 23.4x13.1cm*2 14.4x8.1cm*2 
前 玉 径 直径 114mm 直径 114mm 直径 114mm 
外形 寸法 ( 幅 x 高 さ X 長 さ ) 約 118.4x118.4x101.5mm 約 118.4x118.4x101.5mm 約 118.4x118.4x115.6mm 
質 量 約 1.1kg 約 1.3kg 約 1.4kg 


※ セン サー サイ ズ が 35mm フ ル サ イ ズ 、 ス ー パ ー35mm、APS-H、APS-C の カメ ラ に 対応 。 


*1 アス ペク ト 比 1.5:1、 画 面 寸法 36.0xX24.0mm *2 アス ペク ト 比 1.78:1、 画 面 寸法 24.6x13.8mm 
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CINE-SERVO Lens 


着脱 式 の ドラ イブ ユニ ッ ト を 装備 し 、4K デ ジタル シネ マ と 放送 用 コン テン ツ 制 作 に 対応 。 


1.5 倍 エク ステ ンダ ー を 内 蔵 し た 長 焦点 ・ 高 倍率 ズー ムレ ンズ も ライ ン ア テッ プ し て いま す 。 


CN7x17 KAS S/E1 
CN7x17 KAS S/P1 


CN20x50 IAS H/E1 
CN20x50 IAS H/P1 


12.5?x6.6?(120mm)*2 


外 観 
型 名 CN7x17 KAS S/E1 CN7x17 KAS S/P1 CN20x50 IAS HE1 CN20x50 IAS HP1 
マ ウ ジ ト EF マウ ント PL マウ ント EF マウ ント PL マウ ント 
2 ー ム 比 x 20x 
焦 点 距 離 17~120mm 50~1000mm 75~1500mm*3 
最大 口径 比 (T ナ ン バ ー) T2.95(17 一 91mm)/T3.9(120mm) T5.0 (50~560mm) /T8.9 (1000mm) 5(75<840mm)/T1335(1500mm)*3 
絞 り 羽 根 枚 数 11 枚 11 枚 

71.8°x44.2° (17mm) 27.8°x15.7° (50mm) 18.6°x10.5° (75mm) 

11.79x6.6° (120mm) *1 1.4°x0.8° (1000mm) *1 0.9°x0.5° (1500mm) *1*3 

画 角 

75.2°x44.2° (17mm) 29.4°x15.7° (50mm) 19.8°x10.5° (75mm) 


1.5°x0.8° (1000mm) *2 1.0°x0.5°(1500mm) *2*3 


a Nm nr nT em i omi er i a i co ee For or on ee ro ーー ドー キー デーン ーー ツーーー 


最 至近 撮影 距離 085m/2.8' 3.5m/115 
86.3x48.4cm(17mm) 139.3x78.1cm(50mm) 92.9x52.1cm(75mm) 
6 12.0x6.7cm(120mm)*1 7.3x4.1cm(1000mm)*1 4.9x2.7cm (1500mm) *1*3 
最近 接 時 の 撮影 範 
92.1x48.5cm(17mm) 148.3x78.1cm(50mm) 98.9x52.1cm(75mm) 
12.7x6.7cm (120mm)*2 7.8x4.1cm(1000mm)*2 5.2x2.7cm(1500mm) *2*3 
イ メー ジ サ イズ 31.4mm 31.4mm 
前 玉 径 直径 114mm 直径 136.0mm 
外形 寸法 ( 幅 x 高 さ x 長 さ ) 約 174.2x125.0x262.9mm 約 174.2x125.0x254.9mm 約 175.0x170.6x413.2mm 約 175.0x170.6x405.2mm 
質 量 約 2.9kg 約 6.6kg 


※ セ ン サ ー サ イズ が スー パー35mm、APS-C の カメ ラ に 対応 。35mm フ ル サ イ ズ 、APS-H に は 非 対 応 。 


*1 アス ペク ト 比 1.78:1、 画 面 寸法 24.6X13.8mm *2 アス ペク ト 比 1.9: 1、 画 面 寸法 26.2X13.8mm *3 内 蔵 エ クス テン ダー(X1.5) 使 


COMPACT-SERVO Lens 


呈 


4K 対 応 の 光学 性 能 と サー ボ 機 構 を 搭載 し つつ 、 小 型 ・ 軽 量化 も 追求 。 
優れ た 機動 性 と 操作 性 、 コ スト パフ ォ ー マ ンス に 優れ た レン ズ シ リー ズ で す 。 


CN-E18-80mm T4.4 LIS KAS S 


CN-E70-200mm T4.4 LIS KAS S 


W”。 


COMPACT-SERVO Lens 専 用 グリ ッ プ 


ZSG-C10 の 


外 観 〇 ロッ カー シー ソー、START/STOP" 、 
型 名 CN-E18-80mm T4.4LISKAS S CN-E70-200mm T4.4LIS KAS S ONE-SHOT AF ボタ ン “ を 搭載 。 
マ ウ ン ト EF マ ウン EF マウ ント 〇 20PIN ケ ー ブ ル を 装備 **。 
ー ム 比 44x 2.8x 〇 取り 付け 角度 を 柔軟 に 設定 可能 。 
焦 点 距 離 18~80mm 70~200mm *1 対応 カメ ラ に つい て は 、 ホ ー ム ペー ジ を ご 覧 くだ さい 。 
ミ canon-jp/cinema-eos 
最大 口径 比 (T ナ ン バ ー) T4.4(18 一 80mm) T4.4(70 一 200mm) *2 レン ズ 本 体 と の 接続 用 で す 。 ケ ー ブ ル 接 続 時 、 
レン ズ 本 体 の スイ ッ チ に よる ズー ム サ ー ボ 操作 は 
り 羽 
絞 り 羽 根 枚 数 9 枚 9 枚 無効 と な り ま す 。 
68.7°x41.9° (18mm) 19.9°x11.3° (70mm) ※ レ ンズ 本 体 と 別売 で す 。 
17.5°x9.9° (80mm) *1 7.0°x4.0° (200mm) *1 ※ 支 持 支柱 、 ブ ラケット 、 六 角 レ ンチ 付属 。 
画 角 
72.1x41.9?(18mm) 21.2x11.3?(70mm) 
18.6"x9.9? (80mm) *2 7.5°x4.0° (200mm) *2 
最 至近 撮影 距 離 05m/1.7' 1.2m /4' 
43.4x24.3cm(18mm) 31.3x17.5cm (70mm) 
9.5x5.3cm (80mm)*1 11.5x6.4cm (200mm)*1 
最近 接 時 の 撮影 範 
46.2x24.3cm(18mm) 33.3x17.5cm (70mm) 
10.1x5.3cm (80mm)*2 12.2x6.4cm(200mm)*2 
イメ ー ジ サイ ズ 31.4mm 31.4mm 
前 玉 径 直径 84mm 直径 84mm 
外形 寸法 ( 幅 X 高 さ X 長 さ ) 約 93.4x107.2x182.3mm 約 93.4x107.2x182.3mm 
質 量 約 1.2kg 約 1.25kg 


※ セ ン サ ー サ イズ が スー パー35mm、APS-C の カメ ラ に 対応 。35mm フ ル サ イ ズ 、APS-H に は 非 対 応 。 
*1 アス ペク ト 比 1.78:1、 画 面 寸法 24.6X13.8mm *2 アス ペク ト 比 1.9:1、 画 面 寸法 26.2x13.8mm 
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CN-E18-80mm 
CN7x17 KAS S/E1 |CN20x50 IAS H/E1 「4.4LIS KAS S 
分 類 型 名 備考 CN7x17 KAS S/P1 |CN20x50 IAS HP1| CN-E70-200mm 
T4.4LIS KAS S 

FPD-400D 別売 り ケ ー ブ ル は 必要 な し @ @ | 1 

フォ ー カ ス デ マン ド | FDJ-D02 BDC-11 ケ ー ブ ル (20p-18p) が 必要 @ @ ー 
FDJ-P01 BDC-21 ケ ー ブ ル (20p-12p) が 必要 @ @ 思 
ZSD-300D 別売 り ケ ー ブ ル は 必要 な し [ 】 @ @ 1 
ZSD-380D 別売 り ケ ー ブ ル は 必要 な し @ @ @ 1 

ズー ム デ マン ド ZDJ-DN2 BDC-21 ケ ー ブ ル (20p-12p) が 必要 @ [7 二 
ZDJ-D02 BDC-11 ケ ー ブ ル (20p-18p) が 必要 @ @ 加 
ZDJ-P01 BDC-21 ケ ー ブ ル (20p-12p) が 必要 @ @ = 
FDJ-D02 BDC-11 ケ ー ブ ル (20p-18p) が 必要 @ @ = 

アイ リス デマ ンド 
FDJ-P01 BDC-21 ケ ー ブ ル (20p-12p) が 必要 【) @ ー 
BDC-21 20p-12p ケ ー ブ ル (FDJ-P01・ZDJ-P01・ZDJ-DN2 に 必要 ) @ @ ー 

デマ ンド ケー ブル - 
BDC-11 20p-18p ケ ー ブ ル (FDJ-D02・ZDJ-D02 に 必要 ) @ @ = 

デマ ンド ケー ブル 分 配 BOX 20 ピ ン の ズー ム デ マン ド と 20 ピ ン の フォ ー カ ス デ マン ド を 1 つ に まとめ る た め の 変 換 ボ ックス @ @ @ 2 
CU112MM | クリ アフ ィ ル ター(112mm 径 ) @ (レン ズ 装 着 時 ) ー ー 

クリ アフ ィ ル ター 
CL127MM-H | クリ アフ ィ ル ター(127mm 径 ) 人 @ (フー ド 装 着 時 ) | る (レン ズ 装 着 時 ) = 

i LH-CN7/02 | Focus リ ング 回 転 操作 の 自由 度 を 向上 させ た い 時 に 使用 (本 体 付属 の レン ズ サ ポー ト は 前 側 で 支持 ) @ = 

レン ズ ホ ル ダ ー 
LH-CS01 レン ズ 本 体 の み で サポ ー ト する 場合 や 、CNE70.200 に お いて 外 付 エク ステ ンダ ー を 使用 する 場合 に 必要 ー — @ 

電源 ケー ブル C-ZLPRO* 外部 バッ テリ ー か ら の 電源 供給 用 (12pin-Dtap ケ ー ブ ル ) @ @ 

*IDX 社 製 ※1 複数 の コン トロ ー ラ を 同時 に 接続 する こと は で きま せん (コネ クタ ー が 1 つの た め ) 。ZSG-C10 を 装着 し 、 グ リッ プ 側 で の 操作 を 有効 と する 場合 は 、 外 部 コン トロ ー ラ を 接続 で きま せん 。※2 一 部 の スイ ッ チ が 使用 不可 と な り ま す 。ZSG-C10 装 着 


時 は 使用 不可 と な り ます 。 
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Camera 


D-Series Focus Positional Servo Demand FPD-400D 


1 
2 D-Series Zoom Servo Demand 


ZSD-300D 


Accessories 130 | 


製品 に 関す る 情報 は こち ら で ご 確認 いた だ け ま す 。 


キヤ ノン 放送 ・ 業 務 用 映像 機器 ホー ムペ ー ジ 
Page canon.jp/bctv 


[お 問い 合わ せ 先 ] 
キヤ ノン マー ケティング ジャ パン 株 式 会 社 イメ ー ジ ング ソリ ュー ショ ン 営 業 部 


03-3740-3304 
canon. jp/cinema-e0s 
| erss050-555-90006 


受付 時 間 (平日 29:00 一 17:00( 土 日 祝日 と 年 末年 始 弊社 休業 日 は 休ま せ て いた だ きま す 。) 

※ 海 外 か ら ご 利用 の 方 、 ま た は 050 か ら は じ ま る IP 電話 番号 を ご 利用 いた だ け な い 方 は 03-5428-1208(CINEMA 
EOS SYSTEM) を ご 利用 くだ さい 。 

※ 受 付 時 間 は 予告 な く 変更 する 場合 が あり ます 。 あ ら か じ め ご 了承 くだ さい 。 


キヤ ノン 株 式 会 社 
CANON レン マー ケティング ジャ バン 株 式 会 社 


RoHS 対 応 


指令 201 1 165/EU pam 


〒108-8011 東京 都 港 区 港南 2-16-6 canon Srower 
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